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Dieser Ersatzteilkatalog wurde von der Abteilung Kundendienst 
des VEB Barkaa-Werk Karl-Marx-Stadt, Betrieb des IFA-Kombinats 
Personenkraftwagen, in Zusammenarbeit mit den Zulieferbetrieben, 
erarbeitet. 


Der VEB Barkas-Werke, Betri 
wagen, behält sich teohniso 
bedingte Änderungen in der 
Ansprüche, gleich welcher A 
katalog nicht hergeleitet w 


eb des IFA-Kombinats Pereonenkraft- 
he und aus Gründen der Fabrikation 
Serienfertigung jederzeit vor, 
rt, können aus diesem Ersatztail- 
erden. 


Alle Reohte Vorbehalten! 


Redakt iensschluSt 31. 3* 1970 


VEB Barkas-Werke 

Betrieb des IFA-Komblnata 

Personenkraftwagen 

- Abt. Kundendienst - 






J 

i 


I 
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Ersotzleilbestellurg (Inland) 

Die ErsatEtallbeßtellTmgen sind gut sprechend dem jeweiligen Handels-* 
progranm duroh die entsprechenden Vertrage- oder Hegiewerkamatten an 
folgende Anschriften aufauselan. 

Eine Belieferung durch den Herstellerbetrieb erfolgt nicht* 


VJ 3 B IFA-Vertrieb ftlr Kfz—Ersatzteile 

Betrieb des VEB IFA-Kombinats Personenkraftwagen 


sm _Efi£l=Msfc 3 iaai- 

PostaohJ-leßfaoh 54 


Fernruf t 
Telex: 


59 60 
73 78 


Eleklroleile 

Handelsprogramm VEB Fahrzeugelektrik Thalheim [Kennzeichnung „o") 


VEB Fahr zeuge lehrLr He ThalbeH» 

9154 fliedsr&orf 
Teiclistraße 


Fernruf i 5 50 

Amt Stollbcre 


Telex: 7 71 }2 

PST DD 


ErsatiteilbesJellung [Exportländer) 

Die Ersatz teilbestellungeri sind an folgende Anschriften aufzugeten: 


VEB IFA-Vertrieb für Ef£*-Ereat£teile 


Betrieb des 


Abteilung Expert 


DDR - 9 Ü 4 Q 


VEB IPA-Koobinatfl Personankraftwagen 


Fernruft 
Telex: 


59 60 
73 7S 


Karl-Marz- Stai t 


Post senile äfach 54 


Elektrofeile 


Di>R - 9154 


Tüioliü 


der Handelsprogramme VEB Fahrzeugelektrik Thalheim 

und VEB Elektromotoren werk Großhain (Kennzeichnung u o #l u< «oo") 
VSB Fahrzeugelektrik Thölhelm 
Wiederdorf 


tr&De 


Fernrufs 5 50 

Aut Stöllberg 

Telex: 7 71 52 

FET DD 


Zur Beachtung 

Bei Bestellung von Kr netzt eilen ist stets Emzugebcns 


Bio Brsatstollllofoirung erfolgt nur an AKA-Vertragsarfcotätlen acirlo 
die bözirklichon ElB’ö* 

lURKAS-VortTasBirarkstiltten können Ersatz teile nur Ubar die Euständigen 
EDQ'b beziehen* 

Handelsprogramm VEB Elektromoioremwerk Graßhain (Kennzeichnung „oo") 

VEB El »fctr offi.o t ore arr er i Großenhain Fernruf: 81 41 

Betrieb des VEB Kombinat Elektromaschinenbau 

Telex: 2 75 33 

, 828 flroßouhain 
MoiflönöF Straße 84 


- Bciioimiuig und Each-Ur* doo Teiles 

- Bestehlmsnge 

- Versandort " 


— genaue Versandanschrift mit 
B e a t inmmga bahtihof 

- Bankverbindung 


Tfur aine Ordnungsgemäße Führung des Ers&tzt eilkatalogea garantiert 
für richtige Ersetzt eillleferung, deshalb sind von Herstellerwerk 
Uber den Änderung adieu st bekannt gegebene Veränderungen, unbedingt 
in die Unterlagen einzuarbeiten* 


i 


Die Ersetztellliefarung erfolgt nur für VEM-Vertregairerkfitätten* 


Zur Beadilung 

- Für die Belieferung der Vertrags- und UagiawerkatSitten mit EFonnteilen 
sind die Jwelligen Ye re orgjnga kernt ore für Maoohineubftuerieugnieoe 

eu ständig g 

- Bel Bestellung von Ersatzteilen Ist stets an^ugebea; 

- Benemuii# und Sach-Jfr-« des Teiles - genaue Vereanlunschrlft mit 

- Bestellmenge Bestixajomngebaaiihof 

- Versandort - Bankverbindung 

- Hur eine ordnungageraSBe Führung des SraatateilkatöloEes garantiert 

für richtige EreatsiteillieferunEen, deshalb sind vom Kerotellenrerk 
Uber den ^nderungsdisnat bekannt gegebene Veränderungen unbedingt in 
die unterlagen einzuarbeiten* 3 


ExportInform 


ntionen erfolgen durch den: 


T RAITSPOFTJ 11 AS Ü HXNElf MFOHt - IMPORT 
Volke eigener AuOonhnndolsba trieb 
der Deutschen. Demokratischen Republik 

DDR - 1G3 Berlin 

Jchannas^Dlecknann~ 3 'traBe 11/13 


Fernruft 22 40 
Telex: 11 20 94 




Handhabung des Ersafrteilkataloges 
Erläuterungen lum Inhalt der Spallen 1 bis 6: 


j 

| 


Spalte 1 t 
Spalt« 2i 

Spalte 3 t 


Suoh-Pi% des Ursat steiles auf der Bildtafel 

Benennung des ETnmtzteII.ee «alt teilweise böGöudoron 
Hinweisen zur Spezifikation des Ersatstellen 


S&oh-Br. des Erpatzteiles, dient gleichzeitig 
Bf* 


Spalte 4t Angaben zum Erott steil nach dem gültigen DDR-Standard (TGX-) 


oder Angabe der Hefateller-2alchnungs-Br. für 
teil 


als Beeten- 


das Ersatz- 


Spalte 5i SttLcksahleiLg&be Je Fahrzeug für die Ausführungen 
KA * Kastenwagen 

KIT = Käb t e um ehr sw e o kwag en 

EB * Kleinbus 

1K ^ Krank enkraftwagen 

EP = Prltachenfölr »eug 

PH/ a Pahrerhanarahmenausfllbriing für beliebige 
Kefferaufbaut en 
S- = Sonderausführungen. der B 1000 -Fahrzeuge* die auf 
der iiasia der vorgenannten Fahrzeugauo Führungen 
zur Auslieferung körnten* 

(Bildliche Darotellurtg siehe auch Deckblatt aiir Baugruppe 
Motor) 

Spalte fii Bemerkung an. zum Ersatzteil bs*r, Hinweise zum inderuags- 

dieust 


Zeichenerklärung in Spalte 6 

# 5 Bauteil wlrd_n i pht t eie Ersatzteil geliefert 

V ^ Bauteil wird als Taraohlal Stell geführt 

R ' S Bauteil wird regeneriert oder bei der Regenerierung 


O “ 

oo ö 


Bauteil gehört zum Händeloprogramm doe VBB Fehrssajigelektrdk 
Vhalk^im 

Bauteil eahört suhl ITnxidßlap:rüßrtamm doa VEB Elektromotorenwerk 
Ürofl&nlialii (gilt nur für Tnlnnd-Eraatzteilbezug) 


rarwandet 


Hinweise zum Änderungsdienst des Herstellers 

Dar ÄndenngBäienB-t wird nur für vertraglich gelnmdeaa Partner durnh- 

geführt I 

Bar Änderungsdienst erfolgt grundsätzlich ln awai Parment 

1j Ale laufender Xnderungsdienöt über die Informatlonoblftt'tar B 1Ü00 
in -beaehreibendor Form zur durohge führt an Veränderung am Erzaugnia 
mit Inhaltlicher Suaaramenfaaaung aller Änderungen, die in Kraftts- 
teilkatalog bandechriftlioh vor gunahmen öind* 

Ale ßlattauotaußch zun Erüfitatoilkatflieg, wobei auf den Text- 
blättern des Katölogßs anr Ke^tllchmaohung den Xnderungeetande« 
die Jatireesflhl der Auegabs eingetragen wird. 

Zum B&laplei» 


2 ) 


1979 

M 6.1 

SKkbuihl 

KA | KM KB KK HP FK/- 5 . 

Bemerkung 

5 

6 


Zur Beachtung 

Beim Blattaustaueeh sind die Einreise des Herstellers unbedingt zu 
befolgen* Es wird der Fall eint raten, daß ausgetauachte Blätter, ihre 
Gültigkeit weiterhin behalten, da der Aufbau des Kat liege a immer 
identisch mit dem Jeweiligen Serlen-Fartigunga zustand lat, so daß 
auago tau achte Blätter für die Ersetzte llbeatellimg bereits laufender 
Erzeugnisse bestallen bleiben müseen* JUr diese Fälle mlud die ille ge¬ 
tauscht an Blätter am Ende der Baugruppe elnauordnfen. 

Zeichenerklärung in Spalte 6 zum Änderungsdienst 
Ot* 08- 73 - 0/78 = Für das betreffend© Bauteil sind ab "Datum* 

Änderungen einge treten* 

. Humor dee Zjiformatioiißblattee B 10P0, in 

welchem die Änderungen naher' erläutsrt wurden* 
































o 



ÄNDERUNGEN WAHREND DES DRUCKES / | Bitte in die Originaluntarlagen ainarbeitcnl 



Bf Id 

Nr. 


Q ö i l O 1 1 ■ 

Nun m » i 





Slückrahl 





Text- 

t*fei 












Benennung 

Süth^fir. 

S landend* biw* Hersteller-Nr, 

1 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Bemerkung 


I 

2 

3 

4 


5 

d 

Mi.i 


Q) Eintragungen ändern (XndeTungGunifaj 

g unter etr Lohen H 



! 









1 

Motor, vollst. 

53 111)91 i32 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1.1 

4 

Scheibe 

95 00016 (£6 

10,5 

1GI, 

0-125-St 
gal Zn 12 0 


5 

5 

5 

5 


5 


2.2 

20 

Aueaugflangch, vollßt. 

53 11050 £ 22 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.D2.78-1/7e 

2.2 

22 

25)- 

Stiftschraube 

99 30735 .336 

BM 10x40 

TGL 

0-939-8.S 
;gal Zn 12 o 

i 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

01.02.78-1/78 

4-2 ( 

Gehäuse, vollet. 

91 17004 367 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01,03.73-2/73 

4.2 

29 

S eehflkant h ehraube 

99 00071 221 

M 6x10 

TGJ,j 

1 0-933-5.6 
igal Zn 12 o 

6 

6 

6 

6 

$ ; 

6 

C 

01.03.78-2/7S 

4*3 

33 

Gelenkwelle 

OJV O1C02 _10£ 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01,10.78-3/76 

5*1 

1 

Kühlen 

40 B1740 105 

B17-40Q.Q0Q 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/7S 

.5.1 

2 

Eni; lilf t imgssdhlau ch 

04 01050 uv± 

A 5 

TGL 

|10347 +50 1( 

:-1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01. 01.79-3/78 

5.1 

6 

Guaraiwuie t ring 

04 01046 018 



i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/76 

5.1 

13 

Gummifeder 

93 ÜDSao 1SG 

A £0x20x152(il 

20141- 
W3 425p 
ü-QD21-9t 
gal Än 12 c 

2. 

2- 

i_ 

Ä- 

JL 

jL 

jL 

01,01.79-3/76 

5.1 

14 

Scheibe 

99 D0134 330 

5,3 1 

TG-L 

4_ 

41 

A- 

jL 

jL 

jL 

A__ 

01.01.79-3/78 

5.2 

15 

Pederriug 

99 ÜQ311 421 

B 5 

TGL 

7403 

gal Cd 12 0 

4_ 

jL 

A_ 

4_ 

4_ 

4 - 

4_ 

01.01.79-3/78 

5.3 

16 

3 o d tuEskant mu 1 1 ar 

99 00571 7tO 

NI 5 

TGL 

0-934-6 
gal 3n 0 

<L 

4_ 

4_ 

4_ 

4_ 

4- 


01,01.79-3/78 

5.3 

36 

Üb erlaufe chlau c h 

04 01037 OJI 

A 9 

TGL 

10347 9§Ü lf 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/78 

S. 2 

18 

B o c hsköntuKi tt er 

99 00955 774 

« 8 

TGL 

0-934-8 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 


9*1 

1 

Ltnuamtawa..». 

1B 00561 103 

100 DB-2 

4x2.5 ' 

gal Sn 12 c 

TGL 16644/0^ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

01.07.78-3/73 


' 

i 




$-1 

C13— 

Ire ü ke me Ihungelcupplung a komp 1 * 

ie 00559 103 

T 180-13' 

3 iEGL 1 6644 /O: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/ft 





! 










01.07.73-3/73 

10*1 

? 

Federring 

99 00106 753 

b e 

TGL =7403 

:gal öd 12 c 

jL 

x. 

7 

7_ 

x_ 

JL 

7_ 

Ol.10.78-3/73 

1Ü P 1 

12 

S e che karrt; e chrau be 

99 00913 415 

fll 6xB0 ! 

TGL 0-931^8*8 

2_ 


2_ 

2_ 

2_ 

2_ 

2 _ 

01.10,73-3/78 






gal Sn 0 









t 











































I 


XN DERUNOEN WÄHREND DE$ DRUCKES / Bitte in die Qrlginalunierl*gon einsrbeitent 


Text- 

taffll 

BtEd 

Nr. 

Benennung 

i 

j 

Sod 

Es ft 11 e 11 

Nummer 

SlUdnohl 

Bemerkung 

-Nr. 

Standard- birn, 1 knieNer-Nr, 

u 

KM 

K& 

KK 

HF* 

FR/- 

5' 


| 

2 

-j- 

3 

4 

1 _f_J 

Ö 

Miü.i 

13 

Scheibe 

m iooo-16 

382 

8.4 TGL 0-125-3t 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

01.10.73-3/70 



i 


Kfiil Zn 12 c 








f 

in,i 

U 

Klemsohelle 

04 01£70 

ooa 

3ta 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

01.10.70-3/70 

10,2 

16 

Kleatraöohelle 

04 lai 267 

Ü05 

atf 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.ID.78-3/78 

10.2 

19 

Scheibe 

99 Ü0134 

121 

6.4 TGL 0-902'-3t 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

01.1C.7S-3/76 






gal En 12 c 










i 21 

Saohekantrout t er 

99 bo571 

1 

35s 

M 6 TGL 0-934-6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 






gal Zn c 









10 t 2 

24 

3 achekant schraube 

99 POO41 

35Ü 

U 0*15 tgt. 0-933-a.fl 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 




b) Eintragungen streichen (Bemerkung 

■ 

lachtragenl 

) 

gal Zn 6 









kJ 4 ^ 

2B 


fH 47finn 

'IC'T __ __ 


■ 

-1 


f 

1 

1 

*1 

■Öl Ü3 70-5/70 

flrl 4id 



JSH**”" - - 


f 









29 

/ i. i 


n.4 nnanj 

006 


1 


-j 

1 


1- 

- n 1 

4*01 06 78-0/7 1 

in i 


r».1 ft >f n'in 

nn i 


n _ 


. _n . 

Cl_ 

1 

n. 


r,H in T& 1/70 

i J# i 

t nJ- 


—U1 Ü I iJ 

rfUrr-- 



2““ 


-■ - -«!■■ 

—ti- - 

■ j ■ 

- L.-- 

VI. lUi Iö“J/ 13 

10*2 



nA ni^£C 

0^1 


- 1 

- 1 

-4- 

_ 

:. 4 

-1 - 

_ 4- 

■01.10.T3-3/7a 



C) Eintrsf^urjsecn neti aiajfnHhjnaTi 











w 1 ■* -r 1 u 

f 

M 5.1 

CD- 

Ablaßhahn 

99 00724 

□04 

HA 16x1,5 keg. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01,01,79-3/73 






?GL 9600 









5,1 

(fu- 

Ent lüft unga stut a en , voll ett , 

40 82050 i 

00c 

02Ö-5OO.ÜGD 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/73 

5.3 

(32)- 

Ausgl «1 chb ehKlt er 

40 34530 1 

D05 

84MOG p ODD 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/76 

5-3 

(42)- 

SpHHia'bH.ndj lang 

□4 01001 1 

004 


f 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/76 

5-3 

(42)- 

Sp&imb&nd , kurE 

04 Q1D82 1 

005 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.01.79-3/76 

10 r 2 

(25)- 

Sechs kaut schraub« 

99 01006 : 

50? 

m .83C7Ü 1>&L 0-931-6,6 

| 

1 

1 

1 H 

1 

1 

1 

Dl,10.78—3/76 






gal S11 c 









10,2 

(25)- 

Scheib« 

99 00016 

374 

6,4 TÖL 0-:i£5-St 

2 

2 

2 

2 

j 2 

2 

2 ! 

01.10.78-3/78 






gal Sn 12 c 

.—™- 










o 



ÄNDERUNGEN WAHREND DES DRUCKES 


Text- aw 

tafel Nt, 


Om 

1*1 

1.1 


Gi.i 


E 9 i i o I f - &l ii m mar 


Standard- bi** Herslal r ar-N 


Ütuieikimg 



Bitte ln die Qriginalunt erlagen sinarbelten! 
! 5(iiiiiaN I 


KA KM KB KK HP 



.} EJjarto&euftft&iL tuude27n. {Ändemnaemnif 


Getricbegeh&uaa, vollgt, 

Eederecb.üi'be 

Vera öhlu3deoke Z 

Wäls lag er-Aua rüük: er 


Ssilzug 

Feaerring 

Diehtrlng 

Tachoontriob, Trollet* 
Fltan^iittlsB für Taob-oantrleb 


unterstrichen!) 


IQ Wollend!cütrlüg 
27 Auaglelühgehause 

30 SeuhökimtaGhraube 


01005 

017 

OOQ22 

346 

00035 

393 

00510 

100 

01167 

106 

01173 

P16 

00106 

00109 

T53 

112 

01155 


01109 


00757 

391 

01136 

004 

00652 

501 


b) EintraganEen streichen CBemerkung4a nachl t . 


[EntJüIlt 

C) Birit^JTOmreem nmi ru frmhmftT) 

Getriebe, vnllst. mit Lag er saufen * 
olme Abtriobogclenk© 

(Ö)* Düf erentialdBckal 
(9)** Einst sllrijag 

(62)- Lruofcring 

(62)- Hundring 


19 02203 005 

19 02113 OÖ7 
19 01019 110 

19 01141 ÜÜ0 
33 00933 533 


8 TGL; 0-137 

£0 ! TGL CM4-3 

versinkt 

V t 1-2 TGL 16644/05 


TGL 74C3 

gal Cd 12 o 


A 22x27 mL\ D-T603-U 1 



TGL 16454 


M 10x1^23 TGL 0-961-1^9 e 



II XL 21 XL 21 
1 1111 01.01.78-5/7 

1 irii 

1 1111 01.03.77-5/7 

1 1111 01,03.77-5/7 

11111 


115x3 [ -KU 6365- 

WS 1.019 


01.01.79-3/7 

01.01.79-3/7- 

01.01.79-3/7i 

01.01.79-3/7' 

01.01.79-3/7 

























ÄNDERUNGEN WÄHREND DES ^RUCKES / 


Bitte in die ÖrtginalunterlageE einarbsitanJ 


Text- Bild 
tafel Nr, 


Ernennung 


-Nummer 


Slpndnrd- biw. Here(#1ftr'Nr, 


KA KM KB KK HP FR/- 


Flurncrfcjn^ 


Rundring 

KundTing 

AbatrairriiiE 

\7 e 11 endi c htrine 

Scthaibanf edar 
Aneglaichgetriebe, voll'at« 
Einst öldring 
Lagorbuchütc 

lagsrhülse 

großes Ansgleiohlraßalrad 
kleines Ausgleiahkägelräd 
Druükrlng 


99 00969 541 


99 00969 533 


99 00043 (j* 14 

99 01060 303 


99 00139 Ü1 
19 0220? 00Ü 
19 01Ü19 110 
19 02217 jü? 

19 o;i139 005 
19 ü!l142 000 
19 o!ES13 003 
19 0|l141 00B 


30 x 5 tgl 6365 - 

Wä £.055 

115x3 TOL 6365- 

WS 1,019 

36 TOI. 17570- 

WS 1.009 

D 52 x 68 iß ST T&L 1 S 454 - 
WS 1.098 

6^7,5 TOL 9493 




2 01.01.79-3/78 

1 01,01.79-3/78 

£ 01.01.79-3/78 

2 01,01,79-3/78 

2 01.01.79-3/78 

1 01.01.79-3/76 

1 01.01.79-3/76 

1 01.01.79-3/76 

2 T 01.01.79-3/TS 
2 r oi.oi.79-3 /re 

2 T 01.01.79-3/rs 
1 01,01,79-3/78 














ÄNDERUNGEN WÄHREND 

DES DRUCKES / 


Bitte ln die Criginalunterlagen 

Einarbeiten1 

lejct- 

Büd 

Bentnflunp 

Bosl e M 

N 11 in m c 1 



Slüdiiahl 


iaffll 

W r , 

Sodl-Hr. 

Standen 

d* bi*. 

Hurito.'ler-Nf, 

ka 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRI- 

5- 

BcmeilMjng 


1 

2 

3 


4 i 

■ 

6 



ö’) Eintragungen ändern £ ftnderun^sumf 

jig unters trieften!) 





■ 







F 1.1 

9 

Scheibe 


10,5 

TQIi 

17774-St 

gal 10 c 

1 


1 



1 

1 


i 5*1 


Vorderüuhfjöp vollflt. linfce mit 
Vorderradlegerung u, Bremse ebne 

04 03740 116 

" 



i 

1 

1 



1 

1 

01.01.79-3/78 



Spure tangejiheb e 1 













5-1 


Vorderachse, vüllst. rechts mit 
Vorderrad lagarrog u. Bremac ohuc 

S pur s iangenhe bei 

U4 03739 114 




1 

1 

1 


1 

1 

1 

31.01.79-3/76 

6-1 

7 

Seche kaut s chraube 

99 00940 366 

M 03t1O 

TG1 

0-933-B.B 
gal Zn c 

4 




4 

4. 



7-1 

4 

E^oneimiitter 

99 00079 iJIB 

311 27x1 » 5 

TGLj39-937-60 




2 

2 

2 


01,06,76-3/70 


(H) 





ß9l Sn c 








7*1 

1 Radbreoifle, sollst, vorn links ohne 

18 40712 006 

Lft 767 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01 ,.09*77-1778 



BremsseilEXig {Belag DOK 262) 







1 7*2 

- 

Kaabretnse, voilst* vorn links ohne 

1Ö 40714 003 

ia 768 . 



1 

1 

1 

t 

1 

1 


01.09.77-1/78 



Brenaseilaug (Belag T^arodo AM 14) 









7*2 


Badbremse, vollst, vom rechts ohne 
SransBeilfflug (Belag DON 262) 

18 40713 0fJ7 

LH 667 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

bl*09.77-1/78 

7*2 

“ 

Radbremee, vollst. vorn rechta ohno 
Rremssalläug (Belag Peroda AM 14) 

IS 40715 003 

LR 668 



1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

31.09.77-1/73 

12.4 

35 j 

DistanahliXse 

C4 03B56 102 





2 

2 

2 

_ 

_ 

a 


13.1 

4 

Kroneimnitter 

99 00079 218 

M 27x1.5 

TQl!39“937-60 


2 

2 

2 

2 

2 

fl 

11.06.78-3/76 





i 


Rai Zn 0 








l6,1 

5 

Steckdose 

13665 

Ju6 900046 

9820.2/ 1i 


t 4 4 nnc 

1 

1 

1 


1 

1 

1 





■-"j C u K m . 


1 1 1 



1 

0 

F 


b) Eintragungen strelohen CBwuerkungi 

n naohtrawenl ] 














Entfällt 














5 




























ÄNDERUNGEN WÄHREND 

DES D 

RUCKES / Bitte in die ÖniginftluntaTlBgen einarbeii 

ten! 

Text- 
tftf ei 

Bild 

Nr 

Gvnannung 

E 

! 5-dh^ 

i 

i 

B*£lall*NuminfM | 

Slüdkiahl 

Bqn)orkü/ig 

ir» 

Standard bm H^MioNer-Nr 


m 

KB 

KK 

3 

FR/- | 

3 

f 4*t 

6*t 

5,1 

g.e 

1 

2 

i 3 


4 

_5_1 

« 

te)- 

{20)- 

<23)- 

■i 

■h 

V 

C) Eintragungen net* aufnahmen 

lagerbuchao (UbermcD 0 43,25 h 10] 

Vorderradantrieb, vollat* linfca 
Vorderradantrieb, vollst, rechte 

Eoppelgelenlarelle 

Sohleuieraoheibe 

" 

i 

04 01879 

04 P4Q5Q 
04 04049 

09 30GÜ2 

09 36002 

i 

' 

* 

OOS 

003 

üül 

708 

IQß 

1 ' 

i 



4 

1 

1 

2 

2 


4 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

? 

2 

01.07.78-33/73 

01.01.79-3/73 
01.01.79-3/73 

V/fl 

□1.01.73-3/78 
01.01.73-3/76 


6 














i 


ÄNDERUNGEN WAHREND 

DES DRUCKES / 

[ Bitte ia die QrißLualuiiterlagen 

elnarbell 

i*ni 

E«ct- 

urwi 

Bild 

Nf. 


B * 1 1 • 11 * 

Nummer : 


Slkfcdkzqhl 


Bsninnirng 

Snch Nr 

Slcntlort 

l- btw. 1-jenfeltftr-Kr. 

KA 

m 

KB 

KK 

HP 

FR/ 

s- 

BemerVjiig 


T 

2 

3 

■! * ! 

5 

6 



fl ) Eintragungen ändern (Änaerimgeunjf'a 

ag anteretrißhen!) i 


I ! 

1 









A*’ 1 

CD-; 

KA~tfCffttA. 1Q.XU3 führvjig f grundiert 
mit Fahrer- und Beifahrersits 

04 00149 033 j 

1 

i 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

03.04.78-2/76 

1,1 

CD- 

KA-Sonderausführung KA/VA 
einfarbig lackiert 

□4 00150 M2 


I 

- 

i. 

— 

— 

— 


1 

01.04.78-2/78 

1.1 

O)- 

M-Senderausi'ührung fCA/Kfll 
einfarbig lackiert 

04 00152 215 



—■ 

mm. 



— 

mm 

1 

01.04.7B-s/78 

1-1 

(2)- 

M-Wormalausführung, grundiert 
mit Wahrer- uM Beifahrernita 

04 001S1 035 



■* 

1 


— 

— 


- 

01.04.7G-2/78 

1 + 1 

(2>- 

KM-l)armlaunftüm>ng f grundiert 
mit koirplotier Sitagarnitur 

04 00192 m 



~ 

1 

“ 

“ 

“ 

~ 


0 i. 04 . 78 - 2 /T 8 

1 + 1 

(2)- 

KM—Sand er aua führ ung KU/PU 
einfarbig lackiert 

04 00170 03£ 



— 

“ 

— 

- 

— 

— 

1 

01.04,76-2/70 

1i2 

- 

KK-SonäeraußfUhrung KM/JCIP 
einfarbig lackiert 

04 00151 052 



— 

“ 

— 

— 

— 

“ 

1 

31.04. 76-2/78 

1,2 

- 

Kl^Gond er aue Führung KU/YA 
einfarbig lackiert 

04 00194 046 




” 

- 


** 

* 

1 

01.04.78-2/78 

1,2 

- 

KU-Sonderausführung KM/Mül 
einfarbig lackiert 

04 00195 047 



— 

— 

— 

— 

— 

_ 

1 

31,04.73-2/78 

K2 

03- 

O-Uonaaiauefunrung, grundiert 
mit kompletter SitsEgariiitur 

04 00159 £35 



" 

— 

1 

— 

— 

— 

“ 

D1.04.Ta-2/78 

1 + 3 

<3>- 

Kl-Sonderausführung KB/VA 
einfarbig lackiert 

04 OQlGO 0£5 



- 

— 

— 

— 

— 

“ 

1 

31.04.78-2/78 

1 + 2 

(3)- 

KB-Sonderausführung KB/tödI 
ulnXarblg lackiert 

04 00161 0^6 





” 

" 

- 


1 

Dl. 04. 78-2/78 

1+2 

<43- 

KK-Üormalciuofiibr^cie, einfarbig 
laokiert Eilt Fahrer- u. Beifahrer ei ts 

04 00196 080 



- 


“ 

1 

- 



31.04.78-2/78 

1 + 2 

<43- 

KK-Söndersusführimg KK/VT 
anölfarbig lackiert 

04 00163 £64 



- 

— 

- 

— 

- 


1 

31.04.78-2/78 

1 + 2 

(4)- 

KK-Sonderausführung KK/VA 
einfarbig lackiert 

04 00164 0G5 




“ 

“ 

— 

— 

— 

1 

31.04. 78-2/78 

1 + 3 

- 

KK-Sonderausführung KK/Wdl 
einfarbig lackiert 

04 OOI 65 0^3 



- 

- 

- 

- 

M 

“ 

1 

31.04.70-2/78 

1+3 

(53- 

PK-fformalaueftÜicuiig, grundiert 
mit Fahrer— und Bfiif&hrereila 

04 00166 044 


j 





1 1 

^7 


31.04,78-2/78 













































ÄNDERUNGEN WÄHREND DES DRUCKES / Bitte in die Griginalrmterlftgen einarbeit*n! 


T«t- 

tafel 

Bild 

Nr. 

Oarttirlnung 


5qdi 

B ö i r a U 

Niunrnßi 

■ bin, He^treJiar-Nr. 

Slüdiohl 

Bemerkung 

•Nr. 

ülcrtdard 

K4 

KM 

KB 

KK 

HP 

Fftt- 

5- 


f 

2 

_L. 3 ._ 

i. . *_ 

U_... » - 1 

6 

A 1*3 

(5)- 

fr/- grundiert 

04 

00259 

030 



1 





1 

r_n 

51:04.75-2/73 



mit Fehler- und Beifahrernits 














2,1 

11 

3eohakani m ehr aubü 

99 

□0941 

483 

11 10x20 

TGL O-933-a.Q 

14 

1 + 

14 

14 

10 

10 

14/1 

3 








gal Sn c 









2*2 

18 

£ öc:iö A an u s chraub© 

93 

00041 

350 

ü 3^:16 

TCL 0-933-8.8 

4 

4 

4 

4 

_ 

_ 

4/- 









gal snnr 









6,1 

: . 1 

Tordörwaiid^ rollst* 3chwe±J3gruppö 

04 05713 

103 



1 

1 

1 

1 

1 

1- 

1 

01*01,79-3/7£ 

6.1 

2 

Rug-lfntörtail* vollet* 

04 ÖS?14 

J21 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ol. 01.79-3/ 76 

7.1 

(5)- 

KflatcnBäiLlaa.tell, Schloßejalta rechte 

04 Ö6662 

107 






_ 

1 

1 

i/~ 

01,04*70-2/7® 

7.1 

{£)- 

Fahreo?iür 

SeitenraittölBtliofc Innenbleoh 

04 

D6696 

116 



i 

1 

1 

1 



1A 



Sahwelftgruppe x-n^hts 














9*a 

\ 25 

Verstärkung Seltenwand A'iBenblach, 

04 bßeei 

100 



1 

4 

4 

4 



V- 




vom unten 














10,1 

5 

Knotenblech Booh-Seit enwtmd* rechts 

04 

00632 

103 



- 

4 

4 

- 

- 

- 

Vä 

Ol. 02. 79-4/ 77 

11*1 ! 

13 

■r 

Anschlftgiiöhäl, kompl. 

0+ 86106 

001 

* 


- 

2_ 

2 

2 

- 

- 

21 =. 


11.2 

- 

Luftverteilimge Spriegel 

04 <16061 

100 






1 



1/J 




Sohwelßgruppe * grundiert 














IT-1 

C2)- 

SeoLakantaehraube 

99 00940 

405 

M 8a 20 

TGL 0-933-8.3 

1 

1 

1 

■1 

1 

1 

1 









gal zu c 

: 








17.3 

(28)- 

Senfcaoheibo 

99 00451 

DBS 

A 3 

5G1 21705-1 

_ 

5 

30 

£3 



>/30j 

>2.9 








fUSOX Cd 









30,1 

3 

ft*lt«gr±ff 

99 ill04 

jo a 

A 196 

TGL 31350 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

: 1 


21,2 

[22)M 

i.äenlcpoheibe 

99 

10451 

□as 

A 3 

TGL 21705-L 



12 

12 



12 




* *" 





OP-OK UH 10 w 









22,4 

49-.V i 

r: H&itound2Llet 

9 9 ( 

10756 &56 

6x32 

TGL G-66D-ßa 





4 






MV ■ 





u-$ blanäc 











* 

D) Eintragungen streichen (Bemerku^ 

nacht rasen! 

) 











Ai.i 

| 4 | 



COS 





i 










-,-- --- -- 1 

i 


1 _ 





01.02.78-3/78 


o 





ÄNDERUNGEN WÄHREND 


Text- 

Bild 

tafal 

Nr, 


f 

A i.i 

(2)- 

1,2 

(3)- 

1*3 

C5>- 


Benennung 

~ 


g rundie r t 

1,2 (3)- KD ■ Soy«&l - om g gllhPBng| - - R g hk&rogpo 

I s r * n d i o a r t 

1*3 CS)- PR jfDWPQlouofXihruTn g ^ nehltayoa e ci ' ■ 

4 - A^i 4 - 

|Jr 7 ttÄa?tJJrT 

C) Eintraflunfleia neu anfnehnis n 

A 4*1 (3)- BefaßtigungOTTliiiCel 

5*2 C17)- Scheibe. vollst, (f, Bodenülach, 

hinten links) 

G*1 (11)- Bug-Oberteil> vollet. 

6*1 (12)- Bug-Oberteil Außentumt f SchweiB- 

grupp® 


15,1 

15*1 


(5)- 

<S1- 


Eatluftorsshlauoiii linke 
EntlUft ersah lau ah f r achte 


1 r V4 Dl 4 01',79—3/76 
- : ;V- 01.04.78-2/78 

'4 , 

1 l' Öl.01.79-3/78 
1 1 01. Ql. 79-3/781 



1 1 Qtl.01.79-3/70 

1 'r-.pPt. 01 . 79 - 3 /TO 









































































































17 



















































M 1.1 

Bild 

Nr. 


Bestell 

- N u nun e r 

i 

: f 

StLkksahl 

Benennung 

Sa<h-Nr 

Standard 

biw, Herste IlerNr. 

* . \ 

KA 

KM 

KB 

KK ! 

HP 

FR/- 

S- 

Bemerkung 

" 1 

, 2 

3 

r 4 i 



5 




6 

1 

Motor* vollßt* 

53 11091 615 


j ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 1 

8eah akar.it schraube 

95 D09 40 462 

M 10x16 

TGL 0f933-3.S 

gal Z-n c 

1 

1 

1 

1 

1 

: 1 

1 


3 

Federring 

99 00106 376 

B 10 

TGb 7403 

gal Cd 12 □ 

8 

B 

3 

6 

Q 

9 

8 


4 

Scheibe 

99 00016 390 

10,5 

TGL Qr125“3t 
gal Zn 12 c 

5 

5 



5 

5 

5 


5 

G-ummUeder, zplindr. 

04 00792 000 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 1 


6 

Sechskantmutter 

99 00072 363 

M 10 

TüL 0 r 934-6 
gja.1 Zn c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


7 

Mctorstütze, vallöt* 

04 007BB 004 


1 [ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

£e chskant sohraube 

99 00940 4S7 

M 10x33 

■XGL ol?3>S # 3 
gjal Zn q. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


9 

SchmalkelXrietasn 

99 00456 451 

SPZxl150 

:1Gb 14469 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

V 

- 

3 China lke ilrienae n. 

99 00456 443 

3P2X1ISO 

TGL 1 J 4489 

“ 

- 

1 

1 

- 

- 

1 : 

¥ 

10 

Sechskantschraube 

99 00732 503 

31 10x12 

.TGL Oj-933-6.8 
gal Zn 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

u-Schiene 

04 00703 016 


j 

\ 

; 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

Gummifeder, zylindr* 

' 04 00396 003 


1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13 

Motorträger* vollet* 

D4 00770 011 


! 

t f 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


H 

S e ohs kernt a c hr anbe 

99 00940 5 S 7 

K 12x35 

TOIi 0U93>ö fr S 
gal Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


15 

Scheibe 

99 00032 341 

A 14 

l'GL Gj-440 

gal Zn 12 0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


16 

Scheibe 

99 00016 864 

13 

TGL 0-125-St 
gal Zn 12 c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 






I 























































Q 



M 1.2 

Bild 

Nr, 

Benennung 

BesttiH-Nu.mmor 

Stückzahl 

Sütfi’Nr. 

Standard- biw. Hers toller Nr. 

ka 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Etomerfuiny 

1 

2 

3 

‘ k I 

5 

6 

17 

5 o eh n kastmut ~t ep 

99 00955 477 

i 

11 12 ; TGL 0-934-3 

gal Zn o 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


































M 2.1 

Bild 

Nr. 




Sesiell 

N if m Fn e r 



Slüskiahl 

Btna&fHing 



5ach-Nr 

Slandard- b*w. H 

le:itelfer-l 

Ir. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

fr;- 

S- 

Bemerkung 

T 

2 

3 

4 


5 

6 

1 

Sechskantmutter 


99 

00072 

888 

M 10 

TGL 0- 
£6 

934-10 
il an 0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


2 

Sölielbe 


99 

0001a 

856 

10,5 

ia-L Oi125-3t 
gal 3a 12 c 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 


3 

Sylinderkopf 


53 

10200 

116 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Sylinierkepf dicht ung 


53 

11001 

£05 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. V 

5 

Stifts ehrsube 


99 

00058 

881 

m 1 0x60 sic 6 

SGL 0-835-10,9 
gGl Zn 12 0 

6 

e 

6 

8 

B 

s 

8 


6 

Sylinderblock uu Kurbelgehäuee u. 

Kolben 

53 

11050 

£08 

- 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Zylinderblock a* Kurbelgehäuse u, 
welle, Kolben u, Riemenscheibe 

Kurbel- 

53 

11091 

£06 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

Auepuffdicht ung 


53 

08002 

201 




3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

Ö 

Auspuffkr Ummer 


G4 

00309 

QQ2 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


9 1 

S e che k&nt 0 ehr anb e 


99 

OO 94 Ö 

501 

JW 10x30 

"GL 0-933-9.5 
gal Zn 0 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


10 

Ablaßventil 


99 

0037B 

002 

tt 10x1 Keg, 

■£aL 1645& 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

3 s che karrt s ehr aub e 


99 

□D940 

446 

Wl 3x35 

ISL Q-933-0.6 
gal Zn o 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


12 

Federring 


99 

00106 

116 

E B 

18 L 7f03 

6 

6 

G 

G 

& 

6 

6 


13 

Sylinderetlft 


99 

00000 

342 

& m 6x12 

: 

1G1 Di 

-7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


I 14 

Federacheibe 


99 

00022 

364 

10 

fGL 0r137 

phos* u*geölt 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


15 

3 e che kante ehr au be 


99 

i 

00363 

0ö6 ■ 

rn 10x75 

TGL O- 53 I-IO .9 
gal Zn 0 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



I 










































öenöfwun^ 



Bild 

Nr, 


I 


16 

IT 

18 

19 

20 
21 
22 

23 


3 a ahgkairl; s c brau t Q 
Stiftsohraiibe 
Sftiftechraube 
Zylluderetift 
Dichtung 

Ansaugf lausch, volle t 
Eylinder aehra abe 
Stiftschraube 
3s chsfcau tmut 1 9 r 
Vers chlu JSs eh eibe 


2 




Bosiell'Nu ni n$r 

Sadi-Kr. Standard- biw. Hersteller-Nr. 


99 00363 100 

01 aaosi 003 
99 00066 945 
99 00000 221 
53 11001 502 
53 11050 510 
99 00065 3+1 
39 00066 961 
99 0DD31 293 
99 00034 191 


+: 


M IQsfiO 


ÜSL 0-931-10.9 
gal Su c 


JIM 10x115 AWE -S 1721 - 10.9 

i gal Zn 12 c 


EM 8x20 
5m öxl 2 


M 6x16 
BM 10x35 
M 10 

36 


a&l 0-939-6.6 

gal Zn 12 c 

IGl 0-7 


TGL 0-912-8.3 

gal Zn c 

TG L O-939-S.e 

| gal Zn 12 o 

TGL U-439-50 

gal Zn o 

TGL 0-470-at ZU 


Stückzahl 


KA 


KM 


KB 


KK HP 


m- 


M 2.2 


Semerhing 




























































Ö 


<J> 


m 

N t 









B e 11 0 11 

-Hummer 


Slüdualil 




Banannung 



Sa<h-Ni, 


Standard- b:w* Herafellei 

-Nr, 

RA 

KM 

KE 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

i 

2 

3 

■4 ! 

\ 


5 




- 

JSxütbelwelle, 

vollat „ 




53 

10390 304 


■ : 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

Kolben, 

Zue , 

0 

73,50 

mit 

Bolaeu u* 

Ringen 

91 

32000 364 



1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

dto. 


9 

73,75 




53 

10350 514 




2 

2 

2 

2 

2 

Z 

2 

- 

dto. 


9 

74,00 




53 

10350 522 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

dto ß 


9 

74,50 




53 

10350 530 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

dto* 


■ 9 

75,00 




53 

10350 547 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

dto. 


9 

75,50 




53 

10350 555 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

Kolbau, 2ue*- 
- verbleibt 

0 

73,50 

mit 

Balzen U, 

Ringen 

91 

17000 476 




1 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

i- 

dto* 


P 

73,75 




53 

10350 an 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

dto. 


0 

74,00 




53 

10350 02s 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

dto. 


-0 

74,50 




53 

10350 336 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

dto. 


9 

75,00 




53 

10350 344 




1 

% 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

dto. 


0 

7 5,'50 




53 

10350 352 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

z 

Rechteakring 

f oben für 0 

73,50 


99 

0051E 276 

% 

73,5/67,1*2 ISOr 

401 9996 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

- 

dto* 


0 73,75 




93 

00512 292 

Z 

73,75/67,35x2 ISC* 

3 

3 

3 

3 

3 

3- 

3 

- 

dto* . 


0 

74,00 




93 

00512 315 

Z 

74,0/67,6x2 ISOr! 

3 

3 

3 

3' 

3 

3 

3 

- 

dto. 


0 74,50 




99 

00512 331 

z 

74,5/66,1x2 ISOrJ 

t 

3 

3 

3 

i 

3 

3 

3 


M 3.1 


Bemerkung 








































m 

Nr. 


Benannung 


Heohteckring , ob»n für ^ 75*^0 

dto. 0 75,5D 

Rechte ckrins, imt an ffo> 0 73,50 

dto. 0 73,75 

dto. 0 74,00 

dio. 0 74,50 

dto, 0 75.00 

dto. 0 75,50 

Droht s prengrIng 


4 Kolbenbolzen 

5 Radelfcraaa 

6 Sec&akantaohr&ube 

7 S i c*n grunge t X© cli 

3 Riemenscheibe ^ vollste 

9 Reohteckring 

10 Mchtrlng 

11 Kurbelwelle, Sus* üii; gelagerten Pleueln 
ohne Kolben 


BailaH-Mummer 


SNdkiahl 























u 00 

m 

Nr. 

Benennung 

R e 11 # [ 1 

• Nummer 

Stückzahl 

IVI V«V 

Satfi-Nr, 

Standard- bzw. Hertfellerflr, 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FH/- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4. 

5 

* 

12 

ff&dalkrans 

99 00120 003 

K 12x16*13 Itlß-TGL 11553 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Schwungrad oll: Zahnkranz; 

53 00350 £12 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13 

Zahniow& 

53 OC 13 QG f08 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Schwungrad ’ 

53 O 03 OO $17 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Sicherung 

53 üßOÜQ 20Ö 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IS 

Schraube 

53 00300 004 


5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


1 ? 

"R i llenkuge Hag er 

99 00110 356 

6209 P 64 f TßL 2981 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


1 B 

Lagerzapfen, vom 

53 1.0302 306 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

Die tan %m ohaibe 

53 D8000 304 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


20 

Hübööheibe f. Lagerzapfen* vom 

53 70075 010 


1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

R 

- 

Hubsuhaib© 

53 00301 016 


5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

R 

21 

Hub zapf en 

53 08000 505 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

R 

22 

Rollenlcäfig 

53 08000 616 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

fi 

23 

Zylindernolle 

99 00122 021 

53ö I IG1 15516 

84 

64 

64 

B4 

04 

04 

84 

R 

24 

T laue lat äuge 

53 10302 105 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

R 

25 

Lagerzapfen, Mitte 

53 00300 306 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

R 

26 

Schaibexifeder 

53 10302 20,1 


5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 


































Gild 

Nr, 

Suirannung 

l 

2 

27 

Dicht ring 

28 

Kolbenring 

29 

Ri 11 enjcug h 1 lag er 

30 

Sprengring 

31 

Lagerzapfen, hinten 


B e 5 t e M 

S-oids-Nr. 

3 

53 OG300 $02 ■ 
10 31652 007 
39 00110 343 
53 030QD 400 
53 103GG 103 






















Bifd 

Nr. 


Bestall 

■ H li in m e r 


Stilckiahl 

M 4.1 

Ban Atmung 

Sadl-Nr. 

Standard- biiy. Hersteller 

-Nr, 

K.A 

KM 

KB 

KK 

Hf> 

FR/- 

5- 

Bemerkung) 

1 

2 

3 

4 


S 


6 

- j 

Zylinderkopf t vollat* 

53 10290 513 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Seche kant mut t er 

99 00031 293 

m 10 TGL 0-439-50 

gal Zn c 

2 

2 

.2 

2 

2 

2 

2 


2 

Zahnacheibe 

99 00100 533 

A 10 TGL C 

1-6797 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


3 

Kö 1 Irieme ne ehe Ib e 

Q4 00827 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Lagerabdichtung 

53 00202 706 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

5 

R i 1 Le Etage 11 ager 

99 0D11O 452 

6301 C 3 r T8L 29B1 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

6 

Scheibe 

53 00202 304 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

Scheibenfeder 

95 00139 021 

3^3 f 7 iEflL 9499 

5 

5 

5 

5 

, 5 

5 

5 


3 

Welle f vollst* 

53 10290 300 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


9 

Dichtung 

53 00201 303 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

10 

Kühlwaa a er t amp er aturr e g 1 er 

91 32000 356 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

11 

Dichtung f* DruckstutzeD-Obörteil 

53 10265 404 



1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 


12' 

Druckst ut a en-Unt erteil 

53 10265 203 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13 

DrucketutBen—Oberteil 

53 1 026 5 308 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


H 

Sechskantschraube 

99 00071 645 

U 6*45 T&L 0-933-5.6 

gal Z11 0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


15 

Fedarschaibe 

99 00022 323 

& TOI 0-137 

: 9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 


16 

Geber für Teffiperaturanzeige 

91 05000 094 

Typ 0 120 

* 

.... . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 







































M 4.2 

Bild 



■ Nummer 


ifuduohl 

£enätinung 

Scid^Nr. 

Standard- biw. Henlflltar 

Ar, 

KA 

KM 

KB 

m 

HP 

FRA 

5- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 


6 

17 

Scheibe 

53 00202 SOI 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


18 

Buchse, innen 

53 00202 505 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

S ioherungsring 

99 00033 510 

39 TG-L D-j-472 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 


20 

M ambrane « G1 e itr ingdiohtung, VOllet, 

91 32000 307 

> : 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

21 

Schaufelrad f vollat, 

51 17002 131 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

5 chnurri^ig ßx2 

53 70176 007 

| 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

Pedarflchel'be 

99 00022 364 

10 ‘ TßL oi-137 

2 

: f 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


24 

S schakantmiJ tt er 

99 00072 863 

i 

M IG TGL Qj-934-3 

gal Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


25 

Mehtung 

53 00200 503 

! 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

PiMpengehäuse, rollst. 

91 17002 123 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


26 

Hohlaohraube 

53 00200 407 

] 

i 

[ 

j 

1 

1 

1 


1 

1 ' 

1 


27 

Dicht ring 

99 00109 425 

A 6,5*9,5 TCL q 

r?603 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


28 

Dichtung 

91 17002 357 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


29 

Sechskantschraube 

99 00071 637 

M 6x35 IGi P 

B 

-933-5.6 

Wl Zu d 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


- 

Mitnahmerflausch, vollst* 

04 00966 006 



1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 


30 

Zentrier buchs e 

04 00968 008 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


31 

Mituehmerf1ansch 

1 

. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 






















































i 

M 4.3 

BlU 


fl es 1 e } i 

»Nummer 


l 

| 

Stückzahl 

Nr» 

Ernennung 

Sadi Nr» 

Standard- 

i 

hin, HerßtollerNr. 

KA 

KM 

KB | 

KK 

HP 

FRA 

S- 

Etairtarkung 

1 

2 

3 

4 ! 

5 


6 

32 

jlitnehma’patifl! 

04 00969 000 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- 

X.üft ervrallfc, sollst, 

04 00996 124 




1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 


33 

Gelenkwelle 

04 01002 007 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


34 

Ttfitnebmer 

04 01003 008 




3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

35 

5 ±che rungar ing 

99 00025 045 

12 

TGL 0 

-471 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

36 

Seohökentßahraub» 

99 00940 751 

M 6x22 S 

(DGL 0 
g 

-933-8,8 
al Za c 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

& 


37 

Illst&nsrQln* 

04 01009 004 




: 6 

6 

6 

6 

6 

6 1 

6 


38 

Scheibe 

99 00134 121 

6,4 

TGL 0 
$ 

- 9021 -St 
al Zn 12 e 

20 

20 

20 

20 

23 

20 

20 


39 

Itronaimuttor 

99 OOOT7 007 

M 6 

toi 0 - 937-50 
gal Za o 

6 

6 

6 

6 

6 

6 " 

6 


40 

. Splint 

99 03011 136 

1 ,6*1 6 

TßL d-94-31: 
gal Cd 5 c 

6 

6 

) 6 

6 

6 

6 

6 


41 

G uEmii gewo bege lenk 3 o he i ba 

04 01009 005 



1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

42 

LÜf‘barwelle 

04 Ol 001 006 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


43 

I,ftgersQbäuEfo 

04 00999 006 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


44 

Diebeoizring 

04 01007 003 




1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 


45 

5> loher ung sring 

99 C0033 Hl 

32 

TGL C 

j-472 

2 

2 

Z 

2 

£ 

2 

2 


46 


99 00111 156 

6201 

TGL ; 

>981 

£ 

2 

2 

2 

2 

£ 

2 

V 

47 

| Daokel 

04 01006 002 



i 

2 

2 

2 

2 

2 

Z 

2 

















































46 Abetandsrlug 


49 Scheibe 


50 Eflchalcatttaetixaube 

51 Pederring 

52 Seoiielcan^mattär 


53 SQ^häLkatitQchrau'b? 


54 Pietanarohr 


55 G umailpuf fer 
5G i Lagürflcblone 


57 LUftor 


58 Scheibe 


59 Soehskaivfc schraube 


60 Scheibe 



04 01005 Dia 


99 00016 3<S4 13 

99 G0732 777 M 6xl6 


99 00106 745 1 B 6 


99 00571 65& M 6 
99 00069 £33 M 6^30 
91 13905 974 710 20 0004 


91 13905 982 I 710 20 0003 


04 01061 ODO 


53 08016 102 


33 00016 856 10,5 


99 00732 656 M 6x20 


99 00016 374 M 


TG Ir CM125-St 

gal Zn 12 e 

TGL 0»933-4*3 
gsl Zn c 

tQl 7403 

gal Cd 12 c 

TGI 0 t 934-6 
gal Zn c 

TGL 0-933-4*6 
gal Zn c 


TGL Gr125-St 

gal zn 12 c 

tgl oj-933-4.a 

gal Sn c 


iii 


iii 


2 2 2 


aas 


6 S i 6 


4 4 4 


4 4 4 


.4 4 4 4 4 


111 


'«1 Qj- 125 - 3 t 

cal Zn 12 c 


1MM 


111 


6 S 6 



































B#n«nnüng 


Bild 

Nf, 


J___ 1 _ 

1 Kühler 

2 Etotliirtmi^sBchlauüli 


Kßbeltülle 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


12 


13 


pormflüblauoh 

Soblauchband 

Schlauchspaimör 

Gummiwulöt ring 

Dichtung 

BinlUIlOtutsen 

Dlciitrlug 

Zyllndarfl ühraub© 

EleiLnuitllcIs: 

Sierdeokel 

SleTdäGkel lackiert 
fl iiimmi -Teday 


2 


(oliv malt) 


Sa<h-Nr. 

3 

40 31720 101 
04 0105Ö OOS 
04 04656 QU3 
□4 01040 004 
93 00520 524 
^9 00520 ÜT5 
Q4 01046 001 
04 00954 002 
40 33B70 104 
99 00675 307 
99 00928 706 
53 06000 707 
04 01039 002 
04 01045 00 D 
99 00530 166 


14 


99 00134 330 


Scheibe 

























































































M 59 



b*tr*ll‘N ummer 


SKJdaoM 

Irl vl'Xi 

Bild 

Ui. 

Benennung 

5od>Nr, 

j 

Staftd ohI- biw. Hcfjleller-Nr. 

KA 

KM 

KB 

KK 

5 

HF j 

FR/- 


Bemerkung 

6 

1 

15 

1 

Federrtng 

3 

99 00811 4-21 

4 i 

B 5 ' TGL 7403 

gs .1 £34 12 O 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


16 

3 e cha kantmu 11 er 

99 00571 71D 

n i TGLi 

i 

3-934-6 
£ai Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


17 

Halter, vollet- 

04 01051 007 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Iß 

Federring 

99 00106 753 

B a ; TGL 

: | 
• 

7403 

gül Cd 12 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

S achskfttit schraube 

99 0094° 332 

H Bx14 TGL 1 

■ ' | 

0^33-S-S 
gal Zn c- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 


SD 

Kühlmitt eldruokle it ung 
(ISyHaderkopf-Kühler) 

04 01042 030 

1-25 TGL 

1 

4846 530 le* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


21 

KUliliiiit^CiaruekleltiiJDß ! 

(Zyliaderfcop^-H®^^ 1 ^ 0 ^ 1 ** 11 ^ 

04 01043 015 

(9 15x4x340 lg 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ■ 


22 

KUhlmi 11 ö 1 satigl eitung 
( Küb 1 er- We 0 5 er pump e) 

04 01057 020 

1-25 *ai 

4646 GÜO 1g- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

Schlauch band 

99 CG520 460 

C 9x250 TGL 

11046 
gal Zn 6 

3 

ß 

a 

e 

8 

e 

a 


24 

Kiihlmit t e 1 druekle Itimg 

(tin-f.giir>£ghHhn-WtiT?iaetBugoh&r« rechte ) 

04 01616 001 

0 15x4x465 lf 

!- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


’ - 

KUhlmitteldrucklaltung 

(Wänaat aus über, rechts - links} 

04 C1617 002 

0 15x4x515 1( 

;* 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 


25 

Kühlialtt eldruokleltüng 
(Wärmetauscher, linka - T^esa rpumpej 

04 01618 OQ3 

0 15x4x1300 ■ 

l 

Lg* 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 


26 

■ Helauugshahn 

91 13011 668 

283 . 0 -lOsOO.! 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


27 

Djruhkiiepf 

04 01435 005 



1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 


2£ 

* Wählscheibe 

04 01436 OCS 



1 

1 

^ 1 

1 

1 

1 

1 



















































































CD 


u; 


and 

Nr, 


Benuriiiung 


29 

E 1 eierscheibe 

99 00957 101 

>0 

Zylinderschraube 

99 Dtloo Q4a 

>1 

Zylinder schraube 

99 00928 706 

32 

Aua gl a i ebba mit er 

40 84510 106 

33 

Sparinband, vollot. lackiert r 

04 Gl 035 007 

34 

Seobakantmutter 

99 00571 056 

35 

Zyl Inders ohrRubs 

99 CQ928 948 

36 

0 berlauf s oh 1 au ch 

04 CI037 003 

37 

Kabelhülle 

04 04857 006 

3ß 

S chlauchband 

99 00520 440 

39 

Halterung, vallot- 

04 01030 002 

40 

3 e che kirnt a o tiiwibe 

99 00732 777 

41 

3 oheibe 

99 00016 374 

42 

Federring 

99 00106 745 


ScA-Nr. 


»j l*1 1 ■ H v mm o i 

Stondoref- bzw. 


4 

m 4t 3P 
BM fcclO 


TGL 

T'GL 

1GL 


M 6 


TGL 


Hersie lör-Nr. 


SlUdauhl 


KA 


KM KB 


tK 


H? 


FR/- 


S- 


M 5.3 


0-137 

gal Cd 12 o 

0_a4_4.8 
gal Zn c 

0-84-4.3 
gal Zn o 


0-934-6 
i gal Zu Q 


BW 6x30. TOL! 0-84-4.ß 
1 gal Zn. a 


A 9 


?Gli 


C 9*150 TGL 


10347 700 1^. 1 
1 


1104& 
gal Sn 6 


M 6x16 I TGlJ 0-933-4-3 
gal Zn e 

6,4 ^ *PGll O-125-St 

gal Zti 12 c 

B 6 TGli 7403 

i gal Cd 12 c 


3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 


BeTlQ'kijng 























M 6.1 

Bild 

Hr. 


Befielt 

’ N u m m * t 


Stückzahl 

Benannung 

Sath-Nr. 

Standard- bin. Hersteller Nn 

KÄ 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRA 

s- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 

€ 



6 

1 

Fahrpeii&l mit Welle geschweißt 

04 03604 012 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Sechskantschraube 

99 00940 358 

M 6x30 TGL 0 

£ 

L-933-0*8 
!sl Sn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Scheibe 

99 OOD16 374 

6,4 TGL 0 

6 

l-125-St 
al Zn 12 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

S e «lißkantmut t er 

99 00571 856 

M 6 TGL 0 

« 

-934-6 
al Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Hebelarm, rollst. 

04 03615 1 03 

i 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

Kabelhülle 

04 03601 GDI 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


7 

GouaulrolXe 

93 06003 005 

[ 


1 

1 

1 

1 

1 

■1 

1 


8 

Stange, vollet. 

04 03617 000 

I 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


9 

Kugelpfann© 

53 01003 401 


i 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

V 

10 

Zugstange, rollet* z„ Vergaser 

04 03610 010 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Stiftsehraube 

99 00741 737 

AM 5x35 i TGL C 

i 

«35-5. ß 

;al Zn c , 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

Dichtung für Vergaser 

53 11000 300 

t 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Y 

12 

Abdeckung für Vergaser 

53 11050 406 

■ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13. 

Kimßtet offschlauch 

53 01002 907 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 1 


14 

Betätlgung&welle, rollst. 

04 03619 002 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Lager, valdst, für Gesfcetatigung 

04 03621 005 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Xagerhälfte 

53 8 4209 003 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 





















































M 6.2 

iild 

Ban&nnEing 

fl e j i » [ 1 

• N u nun « r 


Siiktaahl 

Nr 

Suti-fl, 

Standard- biw> Hersteller*Nr* 

KA 

.KM J 

KB 

KK 

HP 

FR/* 

S* 

Bemerkung 

1 

2 

3 

: 4 

S 



6 

16 

Schalle 

Q* 03623 QP7 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


17 

3 o chskant g chrau be 

99 00940 294 

M 6x12 ‘DGL 01933-3.8 

gal Zn o 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


1B 

Pederring 

99 00106 745 

B 6 TGIi 7403 

gal öd 12 c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


19 

S e chakan-tnmi-t er 

99 00571 856 

M 6 TGL Q^-934-S 

i gal Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


20 

lagerbügel 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

w 

21 

ZugdFeder 

04 03603 003 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

Öse für PederaufhSngiing 

04 03614 OOS 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

Vfirbindungstopf , vollot ■ 

04 00877 005 

I 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


24 

Yerbindungsschliaucli, gerade 

04 00093 005 

■ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

25 

3 ohlsu ch baiid 

99 00520 202 

0 9x433 !GL 1 [1046 

gal Zn £ c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


26 

3 chlauchöpann er 

99 DOS20 075 

E m 1 j|04ß 

■ gal Zn & o 

! *1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


27 

Abzweig^öp^, vollste 

04 00882 002 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

Verbindung b« cblauch 

04 00892 004 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


29 

Schlau chstüek 

04 00894 006 

! 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

30 

Ans auggerän b chdöoip f er, vo 11s 1, 

04 00688 024 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


* 

{Druckenluft f ilt ereinsat s 

91 13012 965 

! 

PL? 136x153 I&L 3 

9-474 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

V 

31 

Sechskantmutter 

99 00955 436 

N B Q 

B 

-934-3 

sl Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



































Q 


Bild 

Nr. 


Beriftflinung 


Hg 

Sahslb# 

BÄtätigunßßSug 


UciHl 

Satf-Nr, 


99 00106 753 
99 00016 362 
04 D0773 022 


■Nymmet 


Standard- bivr< H&rtfe^r-Nr, 


B 3 
3,4 


TGL 


7403 

gRl Cd 12 o 


rci i 0-125-31; 
Igal Sn 12 c 


SlUdaahl 


KA KM KB KK HP PR/- S- 


M 6.3 


Bemerkung 





















































9 


] 



57 59 





















































































tieneimung 


Bild 

Nr, 


1 2 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
e 

9 


Targaeer, Typ 40 F 1-1.6 
V ergas erg ahHus e T y oxmant iext 
Schwinunex, vollst* 

Zylinderstift 

5chwimmernadeiven1:il* vollst, 
VentiUrörper 
SctariimernadeJl* vollst* 

UUee 

Federring 
Z yllnd er s « hrata.be 
YargaBejrgabH’uaedüotcli vom, 


ID 

11 

12 

13 

U 

15 


Drehfeder 

Startersughebal* vorm, 
Soohakaniscliraub0 
Buohöö 

Drahfeder 
Zy lindars chraub e 



M 7.1 


B*jt« 11- Num in er 


St&kztzhl 

Sudi-Hr, 


Standard- biff, 

Hersleller-Hr. 

KA | 

KM 

KB 

KK 

HP 

FfM- 

5- 

Bemerkung 

3 

;; 

5 


6 

16 1QÜ3B 203 




1 

1 

, 

1 

1 

1 

1 


16 11521 003 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 11101 OGI 


. 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


99 00001 $13 


2 m 6x20 TGL 

- 

: 

1 W 

j gal Sn b c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 1104& 003 


: 


1 

1 

1 

1 

i ! 

1 

1 

V 

16 14100 006 




1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

V 

16 11011 0UB 


■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

7 

16 14136 oec 




1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

7 

99 00106 745 


B S TGL 

7403 

gal Cd 12 8 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


99 00923 714 


™ fixlfc TGL 

0-84-4.B 
gal Er c 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


16 11469 001 


: 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 






1 

1 

1 

. 1 

1 

1 

1 

# 





1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

# 

99 00941 295 


li 4x10 TGL 0-933-4.8 
gal Zn o 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 






1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

16 14262 102 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 


16 14264 008 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 






































































Bltd 

Hu 


Benennung 


Sa ch’Nr 





I 

2 

3 

16 

Startürklappc 

16 14263 111 

17 

StarterkXappfliwsIle , valißt< 

16 11100 OOO 

ia 

Gestänge 

16 15092 108 

19 

Dichtung 

16 14281 ODO 

20 

Söoh3kantmutter 

99 00955 532 

21 

Federring 

99 00106 423 

22 

Verbindungs platt e 

16 14D4Y 103 

23 

Druolcfeder 

99 00626 010 

24 

S ic herung a e o h e ibe 

99 00101 162 

25 

Scheibe 

16 14276 108 

26 

Ventllradel, völlßt* 

16 1 1094 OOO 

27 

Sylinderatift 

99 OOOOI 905 

26 

Ventilkörper 

16 14246 006 

29 

Anagleiohluftdüae (220), vollst. 

16 11095 OOI 

30 

Laflrlsiui’liiftdtiae (150) 

16 00284 OOO 

31 

HauptdUee (125) 

16 00449 005 

: 


32 Düsenträger 


IS 14290 008 


N uni rn er 


SJüdtlCflt 


Slandcrd- bata j Hcrstüller-Nr. 

KA 

KM 

KB 

K.K 

HP 

FR/* 

5- 

4! 

5 


| ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

M 5 ; TGL 

0-934-6 
gal gn. c 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

B 5 TG! 

7403 

gal Cd 6 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

G, 32 x 3 t 6 x 1 ö, 

TtH 

18354 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,9 *. TGL 

0-6799 

2 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 

i 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

4 h 3x25 Tüll 0-7 

| gal Sn 6 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

i 1 

1 

1 

1 

1 

t 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(150 T3VP) 

M 6x0,75 Bin 

-M 5211 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

(125 BYF) 

M 5 BVI 

'-3ST 5225 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 









Bild 

Nr* 


ffartwinung 




J 

33 

34 

35 
3£ 
37 

36 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 


2 

Euflaizdtioe (75) 

Dicfrfcriug 
Zerstäuber 
Dichtung 
GäwlDlestift 
Leer laufdtlse (90) 

S tarier sughalter 
Föderring 
Sy lind er o ehr aube 
S e chß taut gehr aub e 
flamme 

Schubstange (ftlr YentiJLiiÄdel t sollst 

Drackfeier 

Dichtung 

Drosselklappenflansch* vollet* 

tmit den feilen SJr* 46 bis 61) 
arehfader 
S echflfcantsttuit er 







M 7.3 

B« $1 o 11 

■ Nüminftr 



SiüdioKl 

SaANr, 

Standard 

- hw. 1 

Jeritelfer’Kr, 

KA | 

KM 

K8 

KK 

HP 

FR/- 

S- ' 

Bemerkung 

3 

4 





5 




6 

16 00+29 001 

(75 BW) 
,'J 5 

wre-i 

ff 5235 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


99 00807 111 

A Bx 12 

TGL p-7603-lff 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 14218 005 




1 

1 

1 

1 

n 

1 

1 


16 14277 004 


1 


1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 


99 00042 310 

M ÖXlO 

TGL 

0-553 
gal Zn c 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 


16 00435 008 

(90 bvt) 
M 5 

BVF- 

N 5225 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 


16 14244 10° 




1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 


99 00106 415 

B 4 

TGL 

740? 

gal Gd b a 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


99 00926 706 

BM 4*10 

1 >GL 

0-S4-4-8 
gal Sn c 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 


99 Dl006 291 

M 1 x 16 

Ö?GL 

0-931-4.8 
gal Zn o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 14245 101 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 14251 10B 


! 

j 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 14250 10 T 




1 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 


iS 14283 002 




1 

1 

1 

! i 

1 

1 

1 

V 

16 11534 008 




1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

V/R 

16 14272 104 


i 


1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 


99 00571 702 

UL 4 

IG 1 

ü-934-fi 
gal Zn e 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

L 




















































































- 

M 7.4 

Bild 

Nf. 


E« l i- K v m m er! 


Slückichl 

Benennung 

Sodi'Mr, 

Slondofd' bm 

Här£läl!err»hr. 

KA 

KM | 

KB 

KK 

5 

Hf 

fr;- 

5 

1 

Bemerkung 

6 

1 

50 

2 

Zy1Inders ehr aube 

3 

99 Dl 100 031 

m 4ä£2‘ Wb 

0-84-4,3 
gal Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 


1 l 


51 

Betätigungshebel 

IG 15091 107 



1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

52 

Eegulierhebel t vorm. 

Ifi 11188 OUS 



1 

1 

1 

1 

t 

1 

i 


53 

Druckfeder 

99 01089 075 

C 0,63x7x5,5 
; tgi 

: linl 

A 

18395 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


54 

Reguliere ehr aube 

16 fl444 006 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


; 55 

Rurudring 

99 009B9 500 

3x2 Wb 

6365 - 

1VS 1.028 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


56 

Luft-Regulierschraube 

16 15204 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


57 

S echekantmntt er 

99 00031 613 

BW 8 TG1 

0-439-4.6 

gal 2n c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


56 

Eetätlgimgahebel 

16 14275 107 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


59 

Zahnacheibe 

99 00100 4-18 

A 0 i TGL| 

j 

0-6797 

gal Cd 6 c 

i 

1 

1 

1 

1 ■ 

1 

1 

1 


60 

Grosse lklappeiwelle 

16 14269 100 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


61 

Gross elJulappe 

16 14273 000 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Linaeneenkeehrautoe £ür Grossei— 
tlappenbefc b tigung 

39 006 5T 564 

DH 4x6; TCSXJ 

5687-4.S 
ga’l Zn C 

! 2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 


62 

S y lind er ge hr aub e 

99 00920 691 

m 4x20 TGI 

0-84-4.8 
gal Zn a 

2 

£ 

2 

2 

2 

2 

2 


63 

, beerlaufgemiechdüsc (75) 

16 00429 001 

CTS BV7) 

K 5 aVij 

-S 5225 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


M 

Kunstetof fachlfiUCh 

16 15207 007 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



------ 


















































































jl • 1 1 >N u m rn ff r 


Standard' bxw, Heritellef-Nr. 



A a*12 TGL 0-7603-Vf 


8x0,8 TGL104-04-S1: 

gal Sn 6 » 





8 



12 





































































Bild 

Benennung 

E e a f a 1 

1 - N u m m e r 


SlOduoht 

m 0.1 

Nr 

Sach- Nr. 

I Blandaid- biw. Hantel ler-Nr* 

KA 

KM 

KB 

J KK 

I HP 

FR/- 

5- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

: 4 

5 

6 

- 

Kraft r t offpumpe 

16 20001 DD5 

!Typ SO PP 1-1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

R 

1 

Zylinders ohr au be 

99 0ÜQ19 666 

HM 5x14 : TGI 0-84-4.8 

gsl Zn 6 o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Dichtrlng 

99 00109 844 

Ä 5x9 TOI 0-7603 Vf 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

3 

Dackel 

16 23124 100 



1 

f 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Dichtring 

16 00613 001 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

5 

Druckfeder 

16 23003 100 



2 ! 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


6 

Dichtung 

16 23016 000 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

7 

Stab 

16 23015 008 



1 

% 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

9 

Zylinders c hraube 

99 00019 352 

IM 4X12 TOI tj-84-5.8 

gal Q& 6 C 

: 1 

6 

6 

6 

6 

G 

6 

6 


9 

Yantllgehäuse j 

16 33008 000 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Schelle 

53 08002 306 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


11 

Kraftstoffschlauch z* Vargaear 

99 00517 047 

: 

A 7 ,TQL 1 

0347 300 lg. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

Kraf t s t offsc hlauch/Pump e-Kraf t et c ff le it ung 

04 00813 007 

A 7 TGL 1 

0347 530 lg. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13 

Pumpenventil 

16 21003 006 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

14 

Ventilhaltar 

16 23014 103 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Zylind a reohrauh ß 

99 00019 336 

M 3x6 TGL 0-64-5.8 

gal Cd 6 c 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


IS 

Membrane, sollst* 

16 21001 004 

; 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Y 




























u 


Sj.fi rl 

Nr, 


3 seien ruhig 


P1aüachkörper 
S e o helcant rau t-5 er 
PedsTBcheibe 
Dichtung 
Dichtung 

Erna t zt eilsort iment 


Bestell-Nummor 

SötvNr. SlandnreL brw- H*r« i*1l n p-W r. 


16 £3001 003 
99 DOQT2 G63 
99 00022 348 
16 23022 007 
33 11000 606 
16 20001 ?04 


IS 8 

8 


TGl 0-934-8 

gal Zn 12 c 

TGL 0-137 

piiQü, u,geölt 


biüdaahl 


KA KM KB KK HP W- 3- 


M 


Fkm«rkunq 


O 













































Benennung 


B e s i a I 



Sach-Nr, 

2 

3 

Kraf fcst of f pumpe 

16 20001 QD5 

Syli.iadarg ohr au be 

99 0ÜQ19 6S6 

Dichtrlng 

99 00109 844 

Dsckftl 

16 23124 100 

j 

Dichtring 

16 00613 001 

Druckfeder 

16 23003 100 

Dichtung 

16 23016 000 

Sieb 

16 2301? 008 

Zy linder s c braubs 

99 00019 352 

Ventilgehäus© 

16 23008 000 

Schelle 

53 08002 306 

i Kraftstoffschlauch z* Vergaeer 

99 00517 047 

Kraf t b t of f sc hlauch/Pump e-Kraf t et o ffl© it ung 

04 00813 007 

Pumpenventil 

16 21003 006 

Ventilhalter 

16 23014 103 

Zylind b reahrauh e 

99 00019 336 


Membrana t vüllst 


16 £1001 004 



1 


1 


























u 


Sj.fi rl 

Nr, 


3 seien ruhig 


P1aüachkörper 
S e o helcant rau t-5 er 
PedsTBcheibe 
Dichtung 
Dichtung 

Erna t zt eilsort iment 


Bestell-Nuinmcr 

Saä-Nf. SlandnreL brs«. H*r« i*1l n p-W r. 


16 

£3001 

coa 

99 

DOQT2 

G63 

99 

00022 

348 

16 

23022 

007 

53 

11000 

606 

16 

20001 

704 


IS 8 

8 


TGl 0-934-8 

gal Zn 12 c 

TGL 0-137 

phQß- tu geölt 


biüdaahl 


KA KM KB KK HP W- 3- 


M 


Fkm«rkunq 


O 

















































Benennung 


2 


- Kraftstoffpumpe 

1 Zylijaäerschraube 

2 Eichtling 

3 Deckel 

4 Dichtring 
3 Bruckfeder 

6 Dichtung 

7 Sieb 

3 Zylinders chraube 

9 Yentilgehäuee 

10 Schelle 

11 , Kraftstoffschlauch s, Vargaeer 

1 2 Kraf tat off schlauch/Pumpe-Kraft stcff leltung 

13 Pumpenventil 

14 Ventilhalter 

15 Zylindarßchrauhe 

16 Membrane* völlst* 


B#stoll-Kuni m « r 

SadiKr I Säandaid- biw. Hentoller-Nr* 


3 I 

16 20001 0D5 !Typ 60 PP 1-f 

99 0ÜQ19 666 M 5x14 TGL 0-84-4-8 

gal Zn 6 c 


99 00109 844 Ä 5x9 
16 23124 100 
16 00613 001 
16 23003 100 
16 23016 QC0 
16 23015 OOS 
99 00019 352 ; M 4x12 
16 23008 000 
53 08002 306 
99 00517 047 A 7 
04 00813 007 A 7 
16 21003 006 
16 23014 103 
99 00019 336 m 3x6 
16 21001 004 


!TGL 0-7603 Vf 


TGL 0-84-5*3 

gal Od 6 c 


. TGL 10347 300 IgJ 1 1 


TGL 1j0347 530 lg, 1 


TGL 0-84-5*8 
gal Cd 6 c 




























u 


Sj.fi rl 

Nr, 


3 seien ruhig 


P1aüachkörper 
S e o helcant rau t-5 er 
PedsTBcheibe 
Dichtung 
Dichtung 

Erna t zt eilsort iment 


BesteiI!- Nu m m o r 

SaäNf. SlandnreL brs«. H*r« i*1l n p-W r. 


16 

£3001 

coa 

99 

DOQT2 

G63 

99 

00022 

348 

16 

23022 

007 

53 

11000 

606 

16 

20001 

704 


IS 8 

8 


TGl 0-934-8 

gal Zn 12 c 

TGL 0-13T 

phOß- u,geölt 


Stückzahl 


KA KM KB KK HP W- 3- 


M 


Fkm«rkunq 


O 






































:[ 





















Bild 

Nr, 


Benennung 


3 e 11 e I 


1 


2 

3 

4 

5 

6 


_ 2 _ 

IiT'eliBcliwii^Tmgadäiiipfea*, -«rollst* 

Kuppluago^elas LR 10 I 

HoUlnlet 

TrocieüMibuiigelnippluiig, kompi* 
KupplunsädxuokplBtta $ 10 

Kupplung b de c kBl f kompl, T 10 
DrfttLtformrlng 2? 10 
Fß derrlag 
3 eoliakan-t a o traulje 


LR 10 ER 


SadvNf» 

3 

18 005«1 102 
18 Ü0509 002 
99 00103 010 
18 00113 105 


99 U 0106 753 
99 00940 405 














Bild 

Nr. 

Benennung 

6 es r e 

Sa di-Nr. 

U 

2 

3 

1 

S e ehe k&jxi e ofcraub© 

95 009tS 503 

2 

S eohskantiäu+t er 

99 00072 863 

3 

Aua puffg er sch-Hau pt däicpf er 

40 11641 10? 

» 

Aufhängung, vollat. 

40 11644 101 

4 

Aufhängung, Oberteil 


5 

Aufhängung t Unterteil 


6 

3 e cha kaut 3 o hr aub e 

99 00940 4Ü5 

7 

Federring 

99 00106 753 

e 

S e eh a Jcsntmt t e r 

99 .00955 436 

9 

Halterung m* GmmiVerbindung t vollat. 

04 01256 002 

io; 

Scheibe 

99 00016 388 

11 

1 

3 eo hslcent 8 e)n7 aub e 

99 00940 421 


Klemmschelle, vollst + 

04 01272 002 

12 

Sechskantschraube 

99 00940 446 

13' 

Scheibe ' 


14 

Klemmschelle 

99 00173 072 


15 Auspuffgeräusch-Eachdämpfer, vollet 


40 11645 102 



1 


1 


1 


1 


1 









































































































































fvTTl 

Bild 

Nr. 


Bastelt 

■Nummer 

l 


StUckzah l 

w 1« 1 

Benennung 

, Scfdritr. 

Slondard' 

i 

bzw* Hemelter-Nr. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FH/- 

S 

Bamnrlujng 

1 

2 

*- 3 

4 1 

5 


6 


SetrlebBp vollöt* mit Iiaeerzßpfen 

19 01195 012 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Getriebe ^ vollst, ahne Lagerzapfen 

19 01000 016 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Getriebegehöuee, vollste 

19 01005 000 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

3 g chek atvfc mehr aub e 

99 00940 977 

W 8x25 

TOt 0-^33-10.9 
g&l Zn c 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 ! 


3 

3eahskani3ehraube 

99 01006 306 

11 8x35 

i 1 

TOI 0-931-8.8 
, gal Zn c 

3 

. a 

3 

Ö 

3 

8 

a 


4 

Federaclißihe 

99 00022 343 

0 

i | 

Tp-r. 0-137 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 


5 

kha öhltißde c k& 1 

19 01144 002 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 


6 

Bishtung 

19 01116 007 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


7 

S eahskentschraube 

99 GC045 290 

M 8x14 

TGL 0- ! 
j ge: 

J61-5.8 

L Zn 6 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


8 

BiffereattaXdeokel 

19 01157 007 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


9 

Einstellmutter 

19 01019 C06 

' r 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IQ 

Blehtung 

19 01044 007 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


11 

Yora o hlußd e e k© 1 

99 01009 011 

18 

- ü5axt 0-^43 

versinkt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


12 

Ötift schraube 

99 OCG59 607 

HM 12x50 

«Öl» 0-335-6.8 

! 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


13 

Foderrlug 

99 00811 374 

B 12 

t 1 

74P3 

| gai 04 12 e 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


14 

Saahekantmutter 

99 00955 477 

U 12 

•tjai. o -t 

gei 

! 

534-B 

L Zn o 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


15 

BaSkerbetift 

99 00039 486 

fooo 

ufei. o- 

1472 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 








































Bild 

Nr 


Benennung 


1 

IS 

17 

ia 

19 

20 
£1 

£3 

23 

24 

25 

26 
27 
2B 

29 

30 


_ 2 __ 

Kupplimgaauarück^öbel* Trollst. 

Kupplungaauertiö kgabe 1 
Gewindestift 
£ b üLßkantmut ter 
Kugel leger euer Sieker, vollet, 

Formfeder 
Bebeibenfeder 

AuerUckechee mit Ausriickhebel, vollste 
AuerUckachae ff* bydrauliache Betätigung) 
Run drine: 

Eugfedör 

Yerst e 11 s olir aub & 

Jeder klemme 

fteilzug 

Baltenbalg 

Widerlager* Scjhmeiflteil 
Bederring 



UsialMujnmof 


Sodi-Nr. 
.3 


ülandtird« bzw* Herstelltr-Nr. 


C 1.2 


KA KM KB KK HP FftA $■ Bemerkung 
5 




1 

1 

2 

2 


1 

1 

1 1 





















Bild 

Nr. 


Benennung 






i 

2 


31 

. Sechäk&nt&chirrabä 


32 

7#r5oULuß0ohrau’bö mit Riiigmagnat 

. K 

33 

Dichtring 

‘vL- : 

34 

31 ±f t a chrauh e 


35 

Feä&rritsg 


36 

£ & chslcantinut tgr 


37 

AbdeciseiieibEi ; 


38 

ÖltteßptaÖ, vollet* 


39 

Entlüfter, vollst« 


40 

Anlage b olsen 


41 

Zugfeder 


42 

EögaIkar bstift 


43 

Ka’bal für Sr«Hanfsperre 


44 

Scheit« 


45 

Baülise 


46 

Klemmbolsen 


47 


Solielba für ?r>eHanfschaltaotavinge 



99 00941 350 
33 11447 002 
99 00108 570 
99 00741 753 
99 00106 376 
99 30072 863 
04 01205 0G0 
19 01010 006 
19 01015 002 
19 01078 120 
99 00381 553 
99 00008 477 
19 01077 103 
99 00016 446 
19 D1066 100 
19 Q1C64 107 


K 8x16 

: TÖL Q-933-8.8 
gal Sn c 

: 1 

^ '■ 

C 22x27 

\ ■ i 

: TGL 0-7603 AIAb 

BM 10x45 

; i 

| (FCrL Q-635~ß.a 
liniert 

B 10 

! TG-L 7403 

gal Cd 12 o 

■ 

II 10 

: egi 6^934^3 
gal Zn c 


i 


! 


1 1,4x1 Dx25-Bam 

'TQL 19397ver2intt 

4x18 UGL 0-1471 


6,4 ItGL 9-125-51; 

gal Za 6 o 

\ 


Bemerkung 


19 01062 000 





















Benennung 


B e i I b ] 


Bild 

Kr. 


Sa di-Nr. 


B 


3 

4a 

Rundrii^g 

9S' 00321 421 

49 

PührtLtisßbu o ho o 

IS 01132 007 

50 

B ohalt schwinge 

19 01057 003 

51 

S c hfllt sc fwiTis eae t o in 

19 01063 001 

52 

Sieckksrbntift 

99 00091 392 

- 

Tftchjoantrie’b, vollet- 

19 01155 038 

53 

3 i o hammg» e che Lb e 

9$ 00101 066 

54 

PßBöaHflibö 

19 Dl 156 006 

55 

^chöentr ie baw « X1 a 

13 DII 53 026 

56 

PthrurigaMlBe f* Fache an trieb 

19 Dl 109 016 

57 

UandriHg 

99 Q09B9 316 

56 , 

TftöhoritEel 

19 01154 004 

59 

Ift schraube 

99 00066 246 

60 

dtünmifedör 

04 OOB96 OOB 

61 

Getriebetr£ger 

04 C0759 000 


6 £ 


Scheibe 


93 000]6 856 


KM | .<B | KK | HP | FRA1 5- | B*m*rkung 

6 



G 1.4 




























































Bild 

Hr. 

Bwiennurig 

Saite] 

Sadi-Nr. 

1 

2 

3 

1 

tfaltering, 2-teillg 

19 01107 006 

2 

Ritselwella, vallst* (nur mit Tellerrad) 

19 01150 001 

3 . 

S ieharungar ing 

99 00039 342 

4 

Sy 1 inderr □ 1 lenLag er 

99 00116 sie 

5 

Abtriebarad 4- Gülg 

19 01163 005 

6 

T aoheantr i ebsr ad 

19 01113 004 

7 

Attrlebarad 3- Gang 

19 01102 Ü01 

8 

Altriebsrad 2, Gang, sollst* 

19 Ü0Q8Q QQ3 

9 

Ssdelkrana 

95 00120 077 

IQ 

ProrilbucIiBe 1. und 2+ Gang 

19 00076 00? 

11 

Synohrontupplung * volleti 

! 

19 QÜÖCQ DO? 

12 

i 

Abtrleberad 1* Gang, rollst. 

13 00075 7306 

i 

13 

Abtriebsr&d f, Rüol^ärtBgang 

13 00089 003 

14 

AnagleioiiacbeibenJiäLfta CO, 1 mm) n, Bedarf 

19 01026 005 

14 

AnagieichacJieibenliäirto (0,2 mm) m, Bedarf 

13 01027 D06 

14 

Ausglelcbeoftelbeiiliälftä (ü ? 3 tam) Bedarf 

13 01023 007 


14 AiU3gleichßöheIbwihK2£*e (0,5 mm) m* Bedarf 


1° Ü 1029 006 



G 2.1 

■ N u m tu e r 

SlüdanVil 

Standard- bzw. Hcrskdler-N 

r. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 



Bemerkung 

4 


5 

6 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


80 TGl 0- 

472 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


KKU 2209 'JA IGI> 29 

SS Dl. 3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Y 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

y 

: . 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Y 

KK 42x47x26 TGL 11 

553 

| ! 

2 

2 



2 

2 

Z 

Y 



2 

2 



2 

2 

2 

: 



1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

V 



1 

1 

1 

1 

1 j 

1 

1 

V 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

• 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- : 











2 























C 2.2 


»Id 

Nr. 


Bsnemuing 


Oeslell-Kummer 

jücti-N', Slandorc biw + He»letleriNr. 


Sltickzah] 


KA KM KB KK HP FRA S 


Bemerkung 


15 

16 
IT 

18 

19 

20 


lägeriragsr 

8 ehrägkuga1lager 

lagerdeckel 

HEutier 

Jederring 

S e c h e kant b ehr autt e 


19 00034 007 
99 00112 204 
19 01117 016 
19 01104 003 
99 00106 IIS 
99 00940 438 


3306 ü 


B 8 

If 8x30 


TGL ä982 


TGL 7403 


EGL 0-933-6,8 
gal Zn c 










































1 


Bi M 
Nr, 

Benennung 


E e s 1 <a 1 1 - N um n er 

: 


SlüdciahE 

G 3.1 


Sudi-Nr. 

[ 

Standard- bicirf, Hortleiter-KV 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRA 


Bemerkung 

1 

2 


3 


! 4 i 




5 




6 

1 

Federrliig 

99 

001O6 095 

B G 

; fGXi 17403 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Zylinder a chr&u ha 

99 

QD016 095 

BM 6x12 

TGL :0~84-5.3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Antriebevrellc f voliet* 

19 

01185 027 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Rad ial«TC eil endi cht r i ng 

99 

00142 170 

B £0x40x10 

: TGl 

16454 

ff8 1.056 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

4 

Sprengring 

99 

00135 067 

20x2 

! TGl ; 

0-9045 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 


5 

Antriebslsgerbuchse, vornoiitiert 

19 

02306 ooa 


! 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

t I 


i 6 

Rnndring 

99 

00999 385 

50x2 

' TGl 6365 

'US 2.055 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

Ri 11 enlcu£ e 11 ag er 

99 

00110 251 

6204 C 3 

: T5Ii : 

2961 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


8 

ölspritsblech 

19 01067 005 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

■1 


9 

3icherungsring 

99 00039 221 

47 

: TGL 0-472 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IQ 

Sperrnuffo 

19 

01187 004 

' ■' r 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

- 

Antriebswelle, volontiert 
(mit den Xeilen 11 biß 14) 

19 

01160 022 


t 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

11 

Antriebewelle 

19 

01188 005 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

Scheibenfeder 

99 

00139 HB 

6x9 

TGL 9499 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13 

Sprengring 

99 

00033 083 

22x2 

! 

isecL c 

J-9045 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

' 

14 

Jreilaufnoolcen 

19 

01166 003 


i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/fi 

15 

Drehfeder 

19 

01052 007 


; ■ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 



























































G 3.2 

Bild 

Nr. 


Bestell 

■ N 1 in 


Sllkkzciht 

Benennung 

5o<bMr. 

Slondard' bzvt, HejsteHor’N 

j 

r. 

KA | 

KM 

KB | 

Kft 

5 

HP 

?RI- 1 

S- 

Bemerkung 

6 

1 

16 

2 

Ejlinderrolle 

3 

99 00122 037 

8x12 I TGL 15516 

: j 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

7 

17 

Freilaufkerb 

19 01189 306 

1 

i 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

ia 

Paßsctieiba 

19 01076 006 

i 


■- 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

S ich £ rungariiig 

59 00025 117 

22 TGL 0- 

1 

'471 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


20 

Hödellcrans 

99 Q 012 Q 454 

K 12X16x13 TU TGL 11553 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 


21 

3 i c he romgar ing 

99 00025 020 

10 TGL CU; 

f 

■471 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

SpesiBlmutteir 

19 01096 001 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

Fröilaufnabe 

19 01093 015 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

24 

Sicherungsring 

99 Q0033 287 

62 TGL 0-472 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


25 

Ef&däJLlager (mit Alu-Käfig) 

99 00137 212 

R1IA 4903 Gf ?GL 3Ö89 Bl- 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

26 

Diatfttiafl che Ibe 

19 OOOS3 002 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

¥ 

21 

Antriebsrad 4* Gang* vollai. 

19 Ü11S4 006 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

2Q 

lü&tielkrans (geteilte Ausftthnmg) 

99 00120 462 

K 42x47*13 P Wäli 11553 

4 

4 

4 

4. 

4 

4 

4 

¥ 

23 

Distanzbuchse 

19 00062 DÜ1 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


30 

Profilbuchae 3* und 4* Gang 

lg OOOS6 0D5 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

31 

Synchroukuppluiig, vollat- 

19 oooao 005 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

- 

Reibkegel, vollst, 

. . 

19 OOG15 003 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

¥ 

























































Eftd 

tot. 


32 

33 

3* 

35 

36 

37 
33 

39 

40 

41 

42 

43 

43 

44 

45 
45 


Benennung 

2 " 

Reiblcegöl 

Relbkegel 
Muff an träger 
Sperrstift 
Kugel 

Feder f, Synchronisierung 
Schaltmffe 

Antriebsrad 3# Gang, vollst- 
Antriebsrad 2* Gang 
Hauptwelle 
SebräglLUgallagar 

Ausgleichecheibe (0 r 1 mm) n. Bedarf 
Ausgleiche eheibe (0*2 um) n* Bedarf 
Distansrlns 

Zwischenring (2 3 S mm) n* Bedarf 
Zwischenring (2,65mm) n* Bedarf 


46 


Sicherungsring 


Bestell N um^e: 


SpdiNr. 

3 


19 00002 
99 00221 
99 00121 
99 00380 
19 00001 
19 01135 
19 00057 
19 01094 
99 00112 
19 00063 
19 00063 
19 00096 
15 01097 
19 01037 
33 00025 


Stondu.'d- b jw. Heraldkr-Nr, 


Q07 

006 

Q20 

054 

006 

001 

004 

□OB 

077 

007 

015 

002 

002 

010 

133 


®G1 39-612 

4 III TGIt 15515 

0 0,55*3,5x7,5KL 18395 


<1 305 


KI 29 


02 


25 


101 0 ^ 47,1 


















C 3.4 

Bild 

Nr, 

Benennung 

ß CI E o II 

-Hummer 

älQckicM 

Sath-Ni» 

Standard* bzw. Hers! eile -Nf. 

K.A 

KM 

KB 

KK 

HP 

FFJ’ 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

■ 4 

5 

6 

47 

ScJoaltrad f* RttolnvtartBgaEg ( vollat, 

19 00097 009 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

46 

B Lick lauf aciiae 

19 OODaS 002 


1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 


49 

S io heru ngoi-i ng 

99 00025 oe6 

17 >(4T. D-471’ 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 



































Bild 

N/, 

Ikndrinurg 

BeHtlhUgdiuiff 


Stückzahl 

G 4.1 


Sadi>Hr, 

J Standard- 

bzw. Kenleiler-N?. 

i 

KA 

KM 

KB 

, KK 

HP 

fr;- 

S- 

Bemerkung 

1 

1 

3 

1 4 




B 




6 

1 

&iamrdjnaji0 chet t e 

19 01DP1 000 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

2 

S ählaiichbarid 

33 00013 423 

G 9x930 

j TGL 11046 

gal Zn 3 mt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


“ 

Schlauchband (DIff ©re nt Iaido ekel) 

33 OOS 13 431 

0 9x1030 

TGL 11046 

gal Sn 3 jnt 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

3 e hlau cs hapantiar 

33 00520 075 

B 

; TG-L 1104G 

gal Zn 6 o 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


4 

Sohl^uchband 

99 00013 45S 

C 5*490 

' TGL 11046 

gal Zn 3 ml 

2 

£ 

2 

2 

\2 

2 

2 


5 

Schl auchspamier 

99 00813 103 

A 5 

; MI. 11046 

gal Sn 6 c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


“ 

Ausgleich#«triebe, vollst* 

19 01030 026 



1 

1 

1 

1 

1 

.1 

1 


6 

Einlegekeil 

19 01022 001 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


7 

Sprengring 

99 00135 147 

42*2 

TGL 0-9045 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


8 

S i ehe r Ungar Ing 

99 00025 338 


iTGL q-471 

4 

4 

4 

.4 

4 

4 

4 


- 

Buohse, vollet + f* Dichtring 

19 01065 003 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


9 

Verachlußeclieibe 

19 D1033 012 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

10 

WelleadicMriüg 

99 01060 207 

D 42x35*7 

iTOJj 16454 

l ! 

2 

Z 

2 

2 

2 

1 2 

' 2 

V 

11 

Buchse f, Mchtrlng 

19 01023 002 


■ l 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


12 

Schulterring 

19 01024 003 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


13 

EinoVelliaiuVter 

19 01019 006 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Lagerbüchse 

19 01017 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
































































G 4.2 

Bild 

Mt, 

Benennung 

3 «)1e li 

-Kummer 


SlÜdzaN 

üadt'Nr. 

Standard- b£w< Hcratailer-N 

KA 

KM j 

KD 

KU 

HP 

FR/« 

s. 

Bemerkung 

| 

2 

3 

4 1 

5 

6 


Ii&gerbuclise (mit Übermaß 0 129 *1} 

is 01013 005 

i 

1 

1 

1 

1 

f 

1 

1 

1 

R 

15 

Iro 11 b 

35 00118 226 

30213 TGI 2pJ 

i 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


iS 

Icflgörbülae 

15 01137 003 



2 

2 ! 

2 

2 

1 2 

2 

2 

T 

17 

Paßfeder 

3S 00138 100 

A 6x6x20 11 Gl' 95jo0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

ia 

Ge lenktf ellöonitnehmei* 

19 01013 000 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V/R 

19 

Gelenkkappe 

19 01014 001 



4 

4 

4 

i 

4 

4 

4 

V 

20 

Y erschlnAsche ibe 

99 00034 054 

32 TG1 0- 

470 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


21 

großen Ansgleichkegelröd 

19 01012 008 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

22 

Ati h gleichr ada o hs a 

19 010C9 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

23 

S i e hartmg a ring 

99 00025 078 

16 l'GI 0- 

471 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


H 

Anlauf scheibe 

19 01036 007 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

25 

kleines Ausgleichkegölrad 

19 01011 007 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

26 

Diatanshüiee 

19 01034 005 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


27 

Auseleioti£ehäuäe 

19 01008 011 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

26 

Tellari'ad (nur mit Rltjselwells) 

19 01043 006 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


29 

SicharimgablöDh 

19 01037 016 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


30 

S ec hskants o hr euba 

99 00852 421 

M 10x1x25 HG1 0|96l-8.8 

8 

8 

8 

3 

B 

s 

8 

























































G 5.1 

Bild 

Nr. ! 


Bestell 

■ Nummer 



Stückzahl 

BaTiftnnL'ng 

Sorfi *Nr. 

Standard- 

b iw. Hersteller!! 

i 

Pi 

KA 

KM 

m 

KK 

HP 

FRA 

£- 

Bei n »rinn 9 

I 

2 

3 

K 




5 



6 


Schalthebel-Oberteil, vcllst. 

19 02201 003 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Schalthebel-Oberteil, könirpl* 

19 01181 103 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Scheibe 

99 00134 322 

13 

TGL 0- 
ga 

9021-st 

1 Zn 12 ö 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Scheib© 

19 Dl178 003 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Ring 

99 01065 003 

A 12x18x4 

TGL 28 

-46 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 


5 

Zwischenstück 

19 01199 112 




1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

l 

G 

S ©o hskant er ehr aub e 

99 00676 092 

1 0x35 

‘Eßl. 0-931-8.6 
g^J. Zn 12 C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

PadcTring 

99 00106 753 

B 8 

IGL 7403 

gsjl Cd 12 e 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

3 ©ehßkantirwtt er 

99 OQ571 052 

VL 8 

2GL 0-;934-5.S 
gib. Zn 12 o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


9 

BundbuptLSB 

53 01251 303 




1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 


; 10 

Scheibe 

53 01206 Qül 


j 

j 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 


11 

Fe Clearing 

99 00811 374 

Ti 12 

SGL 7+03 

gal Cd 12 C 

: \ 

1 

1 ■ 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

S e e hskantmt t er 

99 00571 0B5 

H 12 

l l GL -5*8 

gal Zn 12 c 

1 

1 

1 

t 

.1 

1 

1 


13 

ariffstüok 

53 03701 206 


j 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Xßppe 

53 03701 302 

■ 

j 


1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 


15 

GnmraiMoffe 

19 00046 001 


! 

! 

s 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Sehaltdeokel t vollst- 

19 01164 001 


i 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 





















































/■* e O 

Sild 

Benennung 

fl ö#t a 1 

! - N u m tu s r 


Stüdaohl 

Ö 0.2 

Nr. 

So di-Nr, 

Sfandujii- brw, Horstallcr 

Nr. 

KA 

KM 

KD 

r^r 

KP 

FR/- 

5- 

Dem erkling 

1 

2 

3 

4 


ö 

tf 

; 16 

Sohaltdeokel 

19 0111Ö 000 



1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 


17 

Druektmeter f # Rüokfeibrleuehte 

136 65 

61 207920013 

8600.22 f B TGL 4 

?as 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

Q 

ia 

S «aha kaut fl o braut e 

99 00074 132 

M 6x40 Wl. 0 

i & 

-931-ß*S 

3.1 Zu 0 

6 

6 

6 

G 

6 

£ 

G 


19 

Federe&hei'be 

99 00022 323 

6 -TGL 0 

j 

-137 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


20 

8 e obskant m ohraube 

99 00940 333 

M 6x20 -TG-L 0. 

6- 

-933-3.6 
il Zu a 

6 

€ 

G 

G 

6 

6 

6 


21 

Blöktuns 

19 00034 006, 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


HS 

EaüroHen 

19 00014 002 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23; 

Feder 

19 00016 004 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


24 

Kugel 

99 00121 816 

8,5 II 'IGI 1| 

1 

5515 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


25 

S öbalt bebe l-Uut ert e 11 

19 011£1 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

26 

V lerkentFt lft 

19 00043 003 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


27 

Slofeerungasohalte 

99 0O1Q1 033 

4 TGI. O-S-6799 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


28 ! 

Kegelfeder 

19 00044 003 



1 

■1 

1 

1 

1 

. 1 

1 


29 

Stiftschraube 

99 00050 OtH 

BM 6x16 T&l Cj835-8.8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


30 

Biatansbuchae 

19 00052 008 



2 

2 

2 

2 

£ 

2 

2 


31 

Sohalt platte 

19 00051 00? 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 1 

32 

Euliaeenplatte 

19 00047 002 

i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 





































Bild 

Nr 


ti&nannung 


1 _2_ 

33 Sioherungsbleoh 

34 Sechskantmutter 

- Sahaltbrücke, vollet. 

35 S&haltbrttoke 

36 ß@chekantac braute 

37 Sobaltötenfio t m Rückstart a gang 

39 Sohaltgabei Rticlairärt agane 

39 Regelschraube 

40 SchaltstangenmltneliEier f. RUekwärtegaiig 

41 Schaltstange f, 1, ^ 2, Gang 

42 Sohaltgebel f + 1, u* 2, Gang 

43 Kugel 

44 3iM 11stangennjltuehner f, 1* u, 2* Gang 

45 Sohaltgtenge f, 3* u# 4+ Gang 

46 Solialtgabftl f* 3* u- 4* Gans 

47 Seohatantöohraube 


BasIvlI'Numn er 


Scrch-Nr. 

3 

99 00007 035 
99 00571 792 
19 00030 010 
19 00101 001 
99 C0069 642 
19 00024 ÜD4 
19 00012 025 
19 00017 005 
19 00010 OOS 
19 00022 002 
19 00009 021 
99 00121 ßßl 
19 00013 001 
19 CGQ23 003 
1^ DCQ11 Ü0Ö 
99 00069 554 


Standard- bsw, Her£ldter l Nrv 


6,4 

'tOL a- 93 -ät 

31 6 

® 2 L 0 - 934 -S 

K 6x2 £ 

: 1 

TGL Oi-933-a.a 


5 II TGb 15515 


M 6x18 TGL G{933-8.8 









































23 






























Fi.i 

Gltd 



G e s 1 e 1 1 

-Nummer 

: 

" 

Stikkiflhl 

Nr. 

Bsn^nudg 


Soeh-Nr, 


SldFidord- b*w ( 

Herst aller-Nr. 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

W- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

a 

£ 



S 


6 

1 

Fußbreraohebel 

04 

□3209 

107 


i 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

S ecbakantö ehraube 

99 

01006 

402 

M öx45 

; r 2GL d 

-Ml-s.fi 

öl Za c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


3 

Federring 

99 

0010S 

753 

B S 

jTGL 7 

: 

403 

al Cd 12 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


4 

3 echakantüLutt er 

99 

00955 

436 

ffl & 

; TGL 0 
£ 

-934-6 

al Zn c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


3 

Achse 

04 

03203 

101 


| 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

KegeLöchmierkopf 

99 

00152 

D 51 

0 8 

1 

TOI 0 

1 

J-71412 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

Hebel für Fußbremse 

04 

03221 

103 




1 

1 

1 

1 : 

1 

1 

1 


& 

Bolaen 

Q4 

□ 3219 

004 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


9 

Scheibe 

99 

0001 £ 

856 

10,5 

! toi 17774 -st 

gal Zn 12 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IQ 

Splint 

99 

00953 

362 

3 , 2 x 16 

' 1 

' TGI. 0-9 4-31 

Cd 4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

Zugfeder 

04 

03202 

004 




2 i 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


12 

Lagorbucliö© 

04 

03215 

017 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


<13 

Rohr 

04 

□3216 

106 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Kegelkerbstift 

99 

0008S 

435 

4x32 

; TBL [ 

I 

1-1471 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Kögelsehialerköpf 

99 

00152 

010 

A 3 

| TGL . 

1-71412 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 1 


16 

BOlaen 

0^1 

03227 

004 




1 

1 

1 ' 

1 

1 

1 

1 


17 

Kupplungshebel 

04 

03226 

108 


; 1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_ J 




























































G 




Bild 

Nr. 


ie 

o o oh g k:an t e o hr aub 0 

99^ 01006 306 

19 

V ör e tär Jcangs a c ha i be 

04 03206 0CB 

20 

Abdichtung 

53 08004 404 

21 

Pedslstlft, vollst. für Kupplung 

04 0321e 124 

2$ 

Ped&lUber&ug 

99 00225 003 

23 

Pedaletifi, vollet, für Bremse 

04 03211 118 


Dpmön- un£ 


Besrell-Nunnner 

5adi*Nr* I Siondor^- biw. H erstelle r>N r> 


M 3x35 


TGI 


0-931-3-S 
gal Zn o 


373 039 6515 


Slüffaahl 


KA 


KM 


KB 


KK 


HP 


FRI- 


F 1.2 


Bemerkung 








































F 2.1 




■ Mummef 



Etödczahl 

ülta 

Nr. 

Benennung 

Soch-ttr. 


Standard- biw* HerstelTer-Nr 


KA 

m 

Kl 

KK | 

HP 

Ff!/- 

& 

Sentrlumg 

1 

2 

3 

4 



5 



6 


LenksSule, vollet- 

04 02905 

1Q5 




1 

1 

'1 ' 

1 

1 

1 

1 


1 

Lenkrad 

53 01353 

413 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Eormpölster 

53 01353 

614 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Lin s e ns enks c hrau b e 

99 QC657 

997 

AK 5x22 

: TCL * 

i 687-4.B 
j^il Än c 

- 936-50 

al En. c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


4 

S ecliöfcantmu tt er 

99 00955 

733 

JU 20x1,5 

: 1 

: TGL C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


5 

Lenksäule 

04 02999 

011 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

SehutsrohTj vollst. 

04 02925 

118 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

Buchae 

04 02903 

0Q3 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

e 

Senkschraube 

99 0096B 473 

3x6 

' 1 

; T&h $683-4*3 
gal Sn e 

. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


9 

Lenke Hui e nblinksc halt er 

13665 

41 900 900069 

8600 . 19/7 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

□ 

13 

Lenksäulenverkl b idüng Oberteil 

04 02911 

00? 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

I^nksäulenYerkleld’ong Unterteil 

04 02512 

008 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

Senkschraube 

99 00966 

352 

EM 5x16 

TG-1 5ÖB3-4.8 
gal 3 b 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

' 

13 

Zy lindere olir aub e 

99 00923 

923 

m 5x6. 

: TGL ! 

j 

P-&4-4.S 
gal 3n c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Linseno enkechraube 

93 00657 

5SQ 

m 5xi2 

[ TGL 

5687-4,8 
g©l Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

lagerhUlse 

04 02931 

010 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 

Lenksäulenhalt er , vollst* 

04 03030 

017 




1 

1 

1 

1 

1 

; 1 

1 

_ 
































































l 

F 2.2 

Bild 

Ht * 

Benennung 

Beile II 

1 - N ui in"m er 

; 



Slüdttahl 

Sucb'Nr. 

Slanddrcf- btw. HebleJfer-N 

i 

r* 


KA 

m 

Kfl 

KK 

HP 

FR/- 

$■ 

Gemarkung 

1 

2 

$ 

4 


5 



6 

17 

leiiks äulenhalt er , geschweißt 

04 03029 111 





1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1Ö 

Scheibe 

99 ODOlS 382 

B ( 4 

} TGL 1 

1 

gal Zn 12 

Ö 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

Hebel t sollst. 

53 Dl354 301 





1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ao 

Gummipuffer, vollste 

53 03003 500 

| 

t 

i 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


21 

K^onenmutter 

99 01007 122 

M 3 ■ 

[ 

; tgx 1 

1 1 

3-937-50 
*al Zn 0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 1 


22 

Splint 

99 00953 395 

2x20 

: TGX \ 
1 

1-94-St 

5&1 Cd c 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 1 


?3 

Sechskantmutter 

99 00571 85£ 

1« 6 

j TGX ! 

1 

; 1 

3-934-6 
bal Zn c 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


24 

Scheibe 

99 0001$ 374 

M 

' TGL l 

\ 

1-1 25-St 
|tal Zn 12 

c 

1 

1 

\ 

1 

1 

1 

1 


25 

Sechskantschraube 

99 00732 777 

M 6x16 

TGL tj 

! 1 

i ' 

P-933-4,8 
gal 2n 0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


26 

Sechskantschraube 

99 00910 526 

M 10x60 

, 1 TGL [ 

3 - 931 - 8 . a 
i&l Zn c 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


27 

Scheibe 

99 00016 856 

10,5 

; TGL fl-125-St 
gal Zn 12 

c 

2 

2 

' 2 

2 

2 

2 

2 


26 

Federring 

99 00106 376 

B IG 

: TGL *■ 

7403 

bei Cd 12 

c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


29 

Sechskantmutter 

* 

99 00072 B 63 

K 10 

! TGL 0-334^8 
gal Zn c 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


30 

Hülse J 

99 00184 532 

3 

j 

i TGL j 
’ i 

39-265/04 

£al Sn 12 

c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


31 

Seilhülle 

99 00184 540 

3x1445 

: tgx : 

39- 285/03 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


32 

Stellschraube mit Butter ungeschützt 

99 00184 493 

M 6x6,8x30 

1 TGX 

1 

39- 285/06 
5«1 Zn 0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


33 

Seil mit Nippel t vollst. 

04 02917 004 


: ; 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

l 

i 

■ i 

1 












































Bild 

Nr. 

Benennung 

BbiIbII 

ScufvNr* 

"T" 

2 

3 

34 

Gnicmlinaiüs c h e 11 e 

04 029QY 002 

35 

Zy llndörk G rb s t i f t 

99 00926 0C5 

36 

Kopplungagelenk 

04 02921 000 

37 

GummiaMichtung 

04 02906 001 

38 

Welle 

04 02920 104 

39 

Klemmuffe 

04 02901 1 Dl 

40 

Sicherungsblech 

C4 02902 102 

41 

Sechskantschraube 

99 00940 353 

42! 

Leit’-mgablinde 1 LEB 7/159 für Lenksäule 

13659 

22 007 005934 


Numm9( 


Slüduaiil 



























P A 1 

Bild 

Nr. 

Benennung 

Battoll Nummer 

; ; ■ • 

| Stückzoll 1 

F 3.1 

5adi-Nr + 

Standard' bin. HerilelJer-Mr; 

KA 

KM 

K3 

KK 

HP 

FRI* 

S* 

Bemerkung 

! 

2 

3 

4 



5 




6 

- 

Kuge lumlauf1enkgetrieb© 

Typ K 230 

42 220P3 207 



1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

R 

- 

lenkgehäuae mit Verschlüße cheibe 

42 22192 135 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

■ Lenfcgetiäuae 




1 

1 

1 

1 

■ 1 

1 

1 

# 

2 

Vers ahlußst cheIb e 

59 OOÜ34 1 560 

56 

TGL 0-470 
gal Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Sc hrMglm ge 1 lag; e r 

99 00112 212 

7205 B 

TGL 2982 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

B öhrägkuge1lager 

99 00112 245 

7304 B 

[TGL 2982 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

5 

Paß scheite nach Bedarf . 

93 00716 736 

40 x 0,1 

TG L 10404 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

PaSüch.üi'bc nsch Bedarf 

99 00716 350 

40x0,16 

!tgl 10404 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Faßcchoito nach Bedarf 

99 00716 367 

40xÜ 1 2 

,TGL 10404 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Paflscheibe nach Bedarf 

99 00?16 3ö3 

40x0 | 5 

TGL 10404 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 


6 

Vfellendichtr ln® 

99 00944 433 

D 25x40x7 

TGL 16454 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

7 

Deckel 

42 22156 101 



1 

1 

1 

1 

1 ■ 1 

1 

1 


8 

Ring 

42 22160 001 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


9 

Kappe 

.42 22114 312 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Federechelbe 

99 00957 052 

3 

TGL 0-137 

gal Zn c 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 


11 

Sechskantschraube 

99 03940 43S 

M 8x30 

TGL 0-933-8,8 
gal Zn 0 

11 

11 

11 

1t 

11 

11 

11 


12 j 

. Sechskantmutter 

99 00955 725 

M 24x1,5 

TGL 0-936-80 
gal Zn c 

1 

1 

1 

; 

1 

1 

1 

1 






















































F 3.2 

Bild 

Nr. 

ftarwnriung 

Besfetl 

-Hummer 

1 

e rite! [er-Nr. 


Stück 10 hl 

$c<h-Nr, 

Standard- biw- H 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/ 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 



6 

13 

Sicherungsblech 

99 00007 211 

25 

TM, C. 

■93-st 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 






S< 

il Zji 0 








* 

14 

Wellendiotitrlng 

99 01060 272 

D 28*403:7 Si 

TM 11 

>454 

1 

1 

1 ■ 

1 

1 

1 

1 

V 

15 

Nadellager 

99 00137 220 

RKA 49/22 W 

TM 3f 

J69/01 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


15 

Nadellager 

99 00137 237 

REA 4904 V 

' TG-L 3! 

J89/02 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 


- 

Schraubtrieb ohna Lager (Teile 17 biß 22) 

42 221Q5 106 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


17 

lenkschraube 





1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

44 

18 

lenlmiutter 



l 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

19 

Kugel (alle Sorten) 

99 00121 904 

9/32" ir 

1 

TM 15515 

64 

64 

64 

S4 

64 

64 

64 

V 

20 

Rohrenen 





4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

* 

21 

Ha lieble oli 





1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

x 

22 

3 e Ghe&ari t m c hraube 

99 00069 417 

K 6 x 8 

!tgl 0 . 

-933-S-8 

2 

2 

2 

2 

2 | 

2 

2 


- 

lonkwelle, vollat» (Teile 23 bis 27) 

43 22152 106 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

lenlwelle 

42 22153 107 




1 

1 

j 1 

1 

1 

1 

1 

V 

24 

Scheibe 

42 22155 IDO 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


25 

Mna teil schraube 

42 22154 108 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


25 

Faßsdheibe na oh Bedarf 

99 00716 744 

13x0,1 

: TG1 1 

n *d- 

O 

__Q_ 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 


25 

PaßsohBibe nach Bedarf 

9$ .00716 752 

13x0,16 

ITM 1 

3404 

1 

.1 

1 

1 

1 

: 1 

1 










































Bild 

Hl 

Benennung 

Bella 

Sodh-Nr. 

1 

2 

3 

2S 

Paßscheifce nach Bedarf 

99 00716 760 

26 

Paßseheibe nach Bedarf 

99 00716 777 

26 

Paßeclisibe nach Bedarf 

99 00716 7&5 

27 

Sicherungsring 

99 00033 061' 

28 

Gehäusädeofcaldiahturtg 

42 22159 00B 

- 

Lankgehöusadeckel irit Verschlußschraube 

42 22157 102 

2? 

LenkgeJmused eckel 


30 

Dichtring 

99 00106 361 

31 

Vers chlu ßs c hrau b e 

99 00064 533 

3? ! 

S e c hs karttmu t1 er 

99 00072 863 

33 

s echefcaatechraube 

99 0091Ö 526 


<J 


34 


Federring 


35 ooiü$ 376 


\ \ - M u m mar 


Slardord- buw, Hers fei ler-Nr. 


KA 


13*0,g 

13xü,5 
13x1,0 
19 


4 


TGLr 10 42 4 
TGL 10404 
TGL 10404 
TGL 0-472 


I f 

1 

1 

1 
1 
1 

1 


A 16;k20 

U 

u 10 
M 10x60 
B 10 


TGL 0-7603-AI 


TGL 0-910^5*3 
gal Zn o 

TGL 0-934-Ö 
gal Zn 0 

TGL 0-931-8,3 
gsl Zn o 

1 

TGL 7403 

gal fld 12 c 


1 

Z 

2 

1 

2 

2 














>v .:rr_ 

















































Bild 

Nt. 

Benennung 

De j i o 

Sotfi-N:. 

"7 

2 

3 

i 

Ire nkö to ekh e b e X 

04 03112 107 

2 

' 

Kronenmutter 

99 OOC77 683 

3 

Sulial: 

99 00012 403 

4 

Spuretsnge 

14 11103 606 

5 

S e ch eke, nt a chr-aube 

/ 

99 00074 158 

6 

Sicherungsblech 

14 11101 402 

7 

S öchs kent mu t1 er 

99 00072 156 

e 

Lsg er buchse 

04 018Ö4 008 

j 

9 

Zwieohenhebeiwelle, links 

04 0310G 117 

10 

S^isshenhebelwelle, rechts 

04 03105 116 

11 

Schutzkappe 

04 03107 005 

12 

Lenkawisclienliebel, links 

□4 03H9 113 

13 

Wlnkelhebel, links . 

04 03104 123 

H 

S echskantec hrau be 

00083 387 

15 

Scheibe 

99 00016 364 

16 

Gummiöchelbe 

04 03124 006 


17 


Scheibe 


□4 03133 005 












BE kl 

Nr, 


Ehnftnnung 


« 



SacfvNf. 


TTi I 3 


18 

Splint 

99 00953 370 

19 

Lenksiviachenhebelj rechts 

04 03117 111 

20 

Winkelhebel, rechte 

C4 03103 132 

£1 

1anKswischenstans® 

14 11102 30? 

22 

lenkSchubstange 

H 11104 80? 

















7 



7 


































































F 5.1 

Bild 

Eentnnung 

Baxts] i 

■Numnsr 


SiUdkxchl 

Nr, 

Sadi ^r + 

Slcuidcud- L> 2 w, Hcrrslolter-Nr 

f 

KA 

I KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

$- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Yorderachsa, Tollst P links mit Vorderrad- 
Lagerung und Bremse ohne Spurs’sangenhebel 

04 0JJ6€B 12? 

■ 

! 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

1 

1 


- 

Vorderachse, vollste rechts mit Vorderrad- 
lagerung und Bremse ohne Spuratangenbeb&I 

04 02667 122 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Trag^ohr mit längaleukcr # vom links 
mit Tr&grolir lagerurig 

04 03723 002 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Tragrahr mit Längelenker, vorn rechts 
mit TragrohrLagerung 

04 03722 C01 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Tragroür mit Längslenker, vorn vollet*■ 
linke 

04 03631 1D4 

- 


1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Trasrohr mit längalenkar, vorn vollst- 
rechts 

04 03630 103 



1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 


2 

Sechskantmut t er 

99 00355 717 

M 14x1,5 TGL C 

1-934-6 
;al Zn c 

■ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


3 

F ederring 

99 00811 4 62 

B 14 TQL 1\ 

£ 

[403 

:al Cd 12 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


4 

Sec h&kant &ehrauhe 

99 00083 395 

CT 14x1,5x55 TEL C 

ü 

«960-0.3 
;al Zn 0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


5 

Teleflkopstoßdämpfer 

99 00329 HB 

A 3-200-220/50 TGL £ 

114 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V/R 

6 

CiumMlpurrer Tür Federwegbegransung 

04 03666 D00 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


7 

s e ohß kaut b ehr au b e 

99 00052 212 

CT 12x1,5x35 TEL t 

S 

i~9Gi-a.a 
;al Sn c 

8 

B 

3 

8 

8 

3 

8 

■ 

8 

ft p ft r i n Arth nlTiff 

04 03654 005 

* 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


9 ! 

Gummiring 

04 0 3733 000 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


10 

Sechskantschraube . 

99 00852 437 

M 12x1,5160 TCL tj 

£ 

^-96ua*8 
;al Sn c 

4 

4 

4 

4 

4 

■ 4 

4 


































Bild 

Nr 

Benennung 

S e j 1 e 

SadiNr. 

1 

2 

3 

11 

E ecftakanti&utter 

33 00076 996 

12 

Tragrohrhajbel, links 

04 03672 D07 

r 

^ragrohrhebel, reahtg 

04 03671 006 

13 

Federrijng 

99 Q01QG 376 

H 

S e ohö kan t s c hran b e 

99 00918 53ß 

15 

Sicherungsring 

99 OG033 2Q5 

16 

Iragrehrla£er 

04 03676 107 

17 

Cummifederlöger, innen vollat * 

04 03677 003 

13 

BremsechlRuch, vorn innen 

99 00872 004 

19 

Er emeechlauciLialt er 

99 00189 12? 

20 

Eremaleitnng, vollste auf Lartgsle iiker, 
vorn links 

04 0331S 101 

- 

Brenaleitung, vollet, auf hÄngslenker f 
vom rechte 

04 03314 100 

21 

Bremsschlauch, vom außen 

99 00109 030 

22 

Drshstabfeder "R" (0 33 mm) 

04 03670 005 

- 

Drehstabfeder "L" {0 33 mm) 

04 03669 003 


23 


Gumnllager, außen 


04 D3SC4 OÜ? 


1 1 - N u m m e r 


SiückzahE 



2 



























Ex 1 

1 


6«SlolhMumm er 


Stückzahl 

F 6.1 

1 


SadvNr. 

Standard- bzw Hertteller-f-Jr. 

KA 

KM 


KK 

| HP 

m- 

5- 

Bemerkung 

Is 

2 

3 

4 




£ 

- 

Vorderradantrieb, vollert, links 

04 04035 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Vorderradantrieb, vollet* rechts 

04 04034 003 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Nadellager 

99 00137 US 

RKA 6904' 

TGL 3889 Dl. 3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

V 

2 

3 leherung a ring 

99 00033 174 

37 

TGL 0-472 

4 

4 

4 ' 

4 

4 

4 

4 


3 

Anti'iebsgolenkgßhäu.se, links 

04 04029 102 



1 

1 

' 1 

1 

1 

1 

1 



Antriebsgelenkgehäuse, rechts 

04 04030 104 



1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 


4 

Druokring 

04 04008 001 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


5 

Kegeirollenlaser 

99 01QB4 013 

30208 

$Gli 2993 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

V 

£ 

Kegels oiml er ko p 1 

99 00152 068 

0 10 

TGL 0-71412 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


7 

Ssehekantschraube 

99 01006 396 

M 8x10 

TGL 0-933-5.6 
gal Za c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


e 

Sicherungsblech 

99 00007 203 

6,4 

TGL 0-93-S-t 

gal Za 12 a 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


9 

S i cherungspl at t c 

04 04012 006 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


10 

Acha schenke Iba Lzeii, oben. 

04 04010 100 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

11 

So hui i kappe-Ober teil. 

04 04014 ÜD8 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


12 

Ausglelahööheibe mit Schmiemut 

04 04037 102 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

13 

Ausgleichscheihe H£ff 

04 04036 007 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Y 


14 


ß chu t z kapp e-XJnt ert e 11 


04 04013 007 


2 


















B e 5 I ft L 




Bild 

Nr. 


Ernennung 


I 

15 

16 
17 
17 
TB 

19 

20 
21 
22 
£3 

24 

25 

26 
27 
2Q 

29 

30 


__ 2_ _ _ 

Gummiring für unteren Aohsschenkelbolaen 

Anlage che ibe 

Ausgleichscheibe (0,5 nma) nach Bedarf 

Ausgleichscheibe (0,2 juxn) nach Bedarf 

Actißöchenlcelbolzen, unter 

Schexbenfeder 

Frontgelenkwelle 

GleitbuGhsenhälfte 

Geleii^wellenmanachette 

r 

Gummikappe fllr Frontgelenkwelle 
lumiring für wron tgelenlwelle 
$ chlauchband 
3 c hl auclis pann er 
Zylinderstif t 
S purst angenfts bei 
3 i o herungsbl o ch 
3 echskaiitmatt er 


Sadi-Wr. 


3 


04 04020 

OöG 

04 04017 

107 

04 

04018 

108 

04 

□4019 

100 

04 

04011 

101 

99 

00139 

142 

09 

30001 

707 

04 

0+005 

007 

04 Q4QQ3 

□05 

04 04004 

no6 

04 

04006 

DOB 

. 99 

00a 13 

472 

99 

00250 

075 

99 

D1ÜÖ3 012 

04 

04021 

111 

99 

00037 

258 

99 

00076 834 


u m i« e f 
Slandcild' btw. Hei&leHeMMiv 


Ö3C11 


C 9x1050 
3 

S h 9xß 

A 17 

M iGxl,5 


TGL 


^+99 


iludstchi 


KA 


KM 


Kl 


KK 


HP 


FB/- 


TGrL fl 1046 

gal Sn 6 e 

TG1 11046 „ 

gal Sn b ü 

fTGL t)-7 


*GL 

üsi. 


O-463-St 
gal Zn 12 c 

0-936-60 
'gal Zn c 


2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

n 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


6.2 


Bemerkung 

6 


V 


V/R 

Y 


I 




































































































CH 

Bild 

Seien nung 

& « « 1 # 11 

1 - N u m m £ r 



Stätkrahl 

r r.l 

Nr, 

Sodi-Ni\ 

Standard’ biw. HarjslallerNr 


KA 

KM 

m 

KK 

HP 

I FR/- 


Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Bremstrommel t vollet, 

V 

04 04022 104 


_ 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


r 

3erjksGhraube 

99 ÜO 651 366 

DE 8x16 

: Tai s 

£ 

683-4-5 
al Sn 0 

4 

4 

1 4 

4 

4 

4 

4 


2 

Hremstrormnel 

□ 4 04036 101 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V/R 

3 

Splint 

99 00953 354 

5x50 

TGL C 
£ 

-94-St 

al Ctl 9 ci 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


4 

Iroiiernutter 

99 00079 187 

M 27x1,5 

■ TGL : 
e 

9-937-80-' 

eachTärst 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


5 

Scheibe 

04 04007 000 




2 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 


6 

Hutmutter 

95 00149 536 

AM 6Qx;1 r 5 

iTGL 2 
E S 

0149/01 
al Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


7 ■ 

Lagereinst e 1 lrlng 

04 04009 002 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


3 

Zylinders tlft 

99 01033 020 

6 h. 9^36 

TQL g) 

-7 

Hl Sn 12 c 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


9 

Radnabe 

□4 04024 114 


■ 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


IQ 

R adbofc atIgungäba 1 z ün 

99 QOSßt 175 

AiA 14*1»5x41 

TOL 0 

2251 
al Zn c 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


11 , 

Wöiieaiiohtrlng 

99 00757 455 

D 9Dx110x10 

tcl 1 

y 

6454 

s 1 , 09 a 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

12 

8 e q hs kan 13 fihr au b s 

99 00940 46 2 

M 10x15 

TGL q 

s 

1-933-8. S 
al Zn 5 , 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


13 

Federring 

99 00022 364 

J 0 10 

:IGL 7 

4D3 

al Cd 12 e 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


'14 

Hart brems 9 , vollste vorn, linke ohne 
Bramaeeilsug {Belag 19/55) 

1 B 40695 003 

LR 765 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Radhremse, vollst. vom linka ohne 
Breiaüfaeilsug (Belag L'OW z€z) 

18 40712 005 

LR 767 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 








































v t;i 

tl[|d 

Benennung 


S 

e s 1 a f 1 

‘Kummer 



Stückzahl 

Nr. 


ScufeNi. 

Standard- hiw. HsrilolforNr. 


KA 

| KM 

| m 

j KK 

HP 

FR/- 

$ 

Bemerkung, 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Rfidbremae, vollste vom Links ohne 

Bremsseilsug (Belag Fenodo AM 14 ) 

18 

40714 

005 

LR 768 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Radbremce, vollat, vorn rechts ohne 

Eremsseilsug (Belag 19/55) 

18 

40697 

005 

LR 865 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Radbremge, vollet* vom rechte ohne 

BremseeiIsug (Belag DOH 262) 

18 

40713 

006 

lr as? 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 1 


- 

Rödbremse, vollet* vorn rechte ohne 

Bremseeilsug (Belag Ferodo AM 14) 

19 

40715 

OOS , 

LR 85a 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Bremerehr f vollet* 

1 H 

40308 

003 

LR 559 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

£ 

V 

IG 

Eücksugfeder 

19 

40427 

001 

OK 121 a 


4 

4 

4 

4 

. 4 

4 

4 

V 

17 

Druc Jesteg, links 

13 

A0065 

113 

CR 124 b 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

'Druckste^, rechte 

ia 

40066 

114 

CR 224 b 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

■Bremsbacke 1 vollst* links mit 

Handbremshebol (Belag 19/55) 

13 

40310 

006 

LR 564 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

v/r; 

- 

Bremsbacke, vollst, links mit 
l-Ianö brems hebe! (Belag DOft 26 5) 

18 

■•0667 

GQ 8 

LR 363 


1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

v/n 

- 

Bremsbacke, vollst» links mit 

Handbremahebel (Belag Ferodo AK 14) 

18 

40704 

006 

LR 371 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

v/u | 

- 

Bremsbacke, vollst. rechts mit 

Handln* emü he bei (Belag 19/55) 

18 

40311 

007 

LR 664 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

v/n ; 

- 

Bremsbacke, vollst. rechts mit 
r-Iandbrepughebel (Belag BGK 262) 

18 

40663 

000 ; 

LR 663 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

v/n 

- 

Bremsbacke, vollst. rechts mit 

Handbremahebel (Belag Ferodo M 14) 

IS 

40705 

007 

111 471 



1 

1 

1 

1 

1- 

1 

1 

v/n 
































F f.3 

Bild 

i EJcnonmmg 


ß e s 1 e 11 

-Numm-er 



Sltlckmhl 

Nr. 


Sc di- Nr. 

Slcmddrd- bsw. HersldJer- N r 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

5- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

IS 

S iahorung3Jping 

93 

0002^ 02Q 

10 

IG1 □- 

471 

2 

2 ; 

2 

2 

2 

2 

2 


19 

Scheibe 

% 

93 

00Hfl 244 

10,5 

!TGL 11 
S* 

774-St 
.1 Sn IG c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2G 

©nt er bo 1 zs n 

1B 

40254 101 

LR 527 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


21 

riaTidbratneheböl t links 

1B 

10421 103 

0R 116 b 



1 

1 

1 

; 1 

1 

1 

1 


- 

Handbreraahebel, rechte 

ia 

40425 104 

CR 216 b 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

Bmaauböcke, vgllot. mit Belag 19/55 

13 

40309 004 

LR 561 



2 

2 

2 

i ^ 

2 

2 

2 

7/R 

- 

Bremsbacke, volle!■ mit Belag DOtt 262 

18 

40666 007 

LR 560 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V/R 

- 

Bremsbacke * rollst* mit Belag Perodo AM 14 

13 

40706 008 

LR 372 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V/R 

23 

Tellerfeder 

■ 99 

00460 OSO 

A 10 v 

f JGL 16 

399 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


24 

\ 

3 echskantmutt er 

99 

0QD72 071 

M 10 

TG! 0- 

934-6 
ll Sn ID c 

2 

2 

2 

2 

£ 

£ 

£ 


25 

H albr undker bnag e 1 

99 

00093 103 

3x6 

TG1 tt 1476-4.6 

i 

2 

2 

2 

2 

£ 

£ : 

2 


26 

Pedertellsr 

IS 

40001 107 

BR 347 

t 


3 

8 

3 

8 

8 

e 

3 


27 

Druckteder 

18 

40006 007 

CR 17 & 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

V ! 

2fl 

Scheibe 

18 

40030 006 

m 64 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


29 

Bolzen zur Seitenanlage 

18 

40036 100 

CR 350 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


- 

Radzylinder, vollst* links 
mit Entlüftung JJ 31 t B 

IS 

30275 003 

La 15 a 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/P 

- 

Rftdzy linder, vollste links 
ohne Entlüftung $ 31 t ö 

16 

30274 002 

La 18 a 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 




































Bild 

Nr. 

El orten nung 

SadiNr, 

1 

t 2 

3 

- 

1 

Rad sylInder , vollöt* rächte i 

mit Entlüftung #31,8 

10 30277 005 

- 

RadaylInder, voll 0 t- rechte 
ohne Entlüftung # 31,8 

18 33276 004 

30 

Druckbolz eji 

18 3025Ö 107 

31 

Kachatellicappö 

IS 30272 105 

12 

Federklünmer 

18 30287 007 

11 

Kolben 


34 

Außenllppcnring UNA 32 e2Ox£,0 

87 31364 005 

35 

Gokäuee für Endzylinder, links 


- 

Gehäuse für P. & dz y linder, reohtö 


36 

Ent liif t ■ungs s chraubfi 

10 30168 105 

37 

Sohutzkappe für Entlüftungsschraube 

16 30052 006 

- 

YerschluBstopten für PadEylindsr 

16 40360 007 

38 

Federring 

99 00106 745 

39 

S e chßkant a ehr au b e 

99 00071 557 

40 

3echakant 0 ü hranbe 

9£ 00071 573 


icherungablech 


□4 04043 004 
















2 


3 


Br&meaeilzug, Tollat. linke (lang) 67 40659 GOO 
Bremsseilsug, rollst, rechts ( lang) 87 40700 0G4 
Brenjssrallzug, rollst P links {kurs) 19 40306 001 
Breiaaseilsug, rollst, rechts(kurz) 18 40314 001 


LE 780 
LR 880 
LE 556 
LR 656 

















F 8.1 

Bild 

Benennung 

B e s t o II 

* N u m m o r 



Slüduaht 

Ur. 

Sadvftr* 

Stcncford* bsw. Herytelter-Hr 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

F Rf- 


Bemerkung 

1 

2 

3 

* 


5 

6 

- 

Haupt Zylinder, vollste ß 22,2 

ohne Brera sflüssigkeit stehälter 

IS JOS 57 007 

CR 1740 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

- 

Haupt syliiid er 0 22 t 2 mit Anschlußnippel 

18 30627 002 

CH 162 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

1 

ßabelkopf für Brsmse 

04 03392 COS 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Sechskantmutter 

99 00072 e63 

M 10 

! 

J 1NJL G-934-6 
gal Sn e 

r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Druekstange, vollst* mit Schut&talg 

18 30251 004 

A 236 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Druckstange, vollste 

10 30685 103 

DH 49 a 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Sehntsbale 

18 30291 003 

?E 30 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

5 

Sprengring 

18 30395 Q01 

CK 13 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

Scheibe 

16 30594 105 

OH 12 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

Rirjgmeriachette f, p 22,2 

18 3 DD 14 OOO 

CH 106 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

a 

Kolben f, Hä* 0 22,2 

18 00605 101 

CH 105 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

3 

Dichtring 

99 001 OB 53 B 

A 20 x 24 

IGL 0 

i-7603-On 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Jta erchlu ßaip p el 

18 30136 107 

A 5 a 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ii 

Gehäuse f* IIe, 0 22 , 2 

18 30603 COS 

CH 107 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

12 

Lfangcha tis f* 0 22,2 

18 30619 002 

CH 111 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

13 

FederteIler f* Druckfeder Ha, 0 22,2 

Iß 30604 100 

ÖH 104 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Druckfadsr 

IS 30617 DQO 

CH 103 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





































1 

F 8.2 

Bild 



-Nummer 



SlüdtcoM 

Nr 

Bonomuwig 

Sach -Nr, 

Standard- bzw, H erste! Ier-Nn 








s- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Veav&iL, Tollet * 

IS 30523 007 

CB 117 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

15 

Veirtilkörp&r f. Hz, 0 22,2 

18 30621 1 D 1 

CH 115 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IS 

7entilfc&ppe f, Hz, 0 22,2 

18 30622 006 

CH 116 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V/R 

17 

Dientring 

39 00108 63+ 

A 26331 

TGL 0- 

. 7 S 03 -CU 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ia 

yarSchlußschraube f* Hz. 022,2 

18 30618 106 

CH 103 



■1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

Dichtritig 

99 00103 232 

A 12*15,5 

TG-L 0- 

■ 7603 -Ck 

2 

2 

2 

2 

£ 

2 

2 


2Q 

y$r t e Herr lagst ut aen 

13 30175 104 

A 720 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


21 

Kohlschraube 

13 30G45 111 

A 12 

? 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

Hydraulischer Bremslichts oh alter 

13665 

61 207 500142 

3640.101 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

23 

Schutzhülle für BTemalichtso halt er 

13 30549 004 

M 20 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


24 

K eoiiskantinfutt er 

99 00955 +jfi 

Jfl 8 

TGI. ü-j 

es i 

■ 934 «ö 
il Sn 0 i 

4 

4 

4 

4 

4 

H 

4 


25 

Pederring 

99 00106 753 

h 8 

XGL 740 ^ 

£Ü1 Cd 12 c 

4 

4 

■1 

4 

4 


4 


26 

S s chakant 3 c hr aube 

99 00940 +21 

M Bx25 

tgl ajg 33 - 3.0 
gal Zn c 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 


- 

Behälter, vollet, mit Halterung. und 

Schlauch 

13 30215 QQD 

A 145 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


27 

Behälter, Teilet« 

13 3021 D 00+ 

A 120 



1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 


29 

Hallaz 1 für Behälter 

18 30208 106 

A 114 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


29 

Schlauch 

99 00517 135 

A 9^2 1 5*650 

l 

TGL 10347 ■ 

1 

1 

1 

1 

f 

1 

1 




. 


















F 8.3 

Bild 

Bflnannung 

5 fr i 1 * i { 

■Nufflni»r 


Stückzah! 

Nr, 

Snd>Mr. 

Standard- biw. Hersteller-Nr 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRA 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 



$ 

30 

BefestlgangaWinkel für Behältei, sollst* 

04 0>307 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Holilnie't 

99 OCH 04 245 

A 6x0 ,5x6 TGL C 

* 

"7340-St ■ 
!al Hi 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


31 

Tur sMÜhrumg a tü 1 1 e 

04 0*1357 006 

= 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 



> 

% 

1 
















































tJ * s t e 11 


Bi td 
Nr, 

Benennung 

SadvNr, 

1 . 

2 

3 


Sweifcreia-H&uptZylinder * vollet. 

0 25 f 4 Oline ErerTisflllßDlgkei-biabeJi&lter 

18 30313 007 

- 

Swsifcreis-HauptZylinder 0 25,4 

19 30323 004 

1 

Gabelkopf füx Bromee 

04 03332 008 

2 

S e oha t et 1 

99 00072 863 


Srucköton^o, vollet* mit Schut£ba.lg 

IS 30247 008 

y 

Drucke t ang e, vollste 

18 30240 001 

4 

3 chut ßt>alg 

18 3029*1 003 

5 

Spreneeinq 

13 30595 001 

& 

Scheibe 

13 30534 105 

7 : 

! Kalben, hinten sollst* 

1B 310B3 003 

- 

Kolter 

13 31076 004 

8 

flUlIfleheltae 

13 3030 4 001 

9 

Ringmanflotiett ö 

19 3030 3 000 

10 

Verb indungs s t &ng s 

13 31074 107 

11 

SoheibB 

13 31072 105 

12 

DrucVfeder, Mut en 

18 31071 003 

13 

Änöohlagrirtg 

13 30543 007 










F 9.1 

-Nummer 



Siadtiohl 



Standard* biw. HeraleflerNr* 

KA | 



H 



s- 

Bemerkung 

4 




_s _ 




6 

m 920 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 


IG 82 

1 

1 

1 

1 ! 

1 

n 

1 

R 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


K 10 TOL 0-934-8 

gal Zu c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


k 232 a 

1 

1 1 

1 

1 

7 1 

1 

1 


i 222 

1 

1 

1 

1 

m 

m 

1 


PH 30 

1 

1 

1 

1 



l 

Y 

ÖH 13 

1 

1 

1 

1 



1 ! 


CII 12 

1 

1 

1 . 

1 



1 


WG 64 

1 

1 

1 

1 


fl 

1 

Y 

Ti r G 5 

t 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

V/R 

WG 3 

2 

2 

2 

z 

2 




WG 2 

5 

5 

5 

5 

3 



V/R 

m 21 

1 


1 

1 

1 

1 

1 


WH 24 

1 

1 

1 



1 

1 


WH 23 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

V 


m 


1 


1 


1 












F 9.2 

BJTd 


B e s i * 1 1 

-Nummer 


Slfldsiahl 

tfr. 


Sqth-Nr« 

Standard- Enw, HerilelEer-j 

Nr, 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 


1 s - 

Bamvrkutig 

1 

2 

3 

4 l 


5 

6 

14 

üeMuse für Zweikrels-HeupiBy linder 0 25*4 

13 30311 OCO 

TO 15 


1 

1 r 

1 

1 

1 

1 

1 

v/n 

15 

Kolben, vorn vollst* 

13 30316 005 

WG 63 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V ' 

- 

Kolben 

13 30305 002 

m 4 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IT/R 

16 

DriiDkfeder f vem 

13 30661 003 

m iS 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 

IT 

3 ioherung s ring 

99 00033 117 

26 TGI 

>472 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


18 

Ans chlags o he ib e 

13 30310 1 04 

TO 12 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

Yentilfeder 

13 30321 002 

WO- 11 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

20 

Bodenventil p völlst* 

18 30548 003 

BH .17 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . 

V/R 

- 

Ventllkörp*r 

1B 30546 106 

HI 15 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


21 

Dichtring 

99 00108 796 

A 32x36 TU O- 7603 -CU 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

V er a olilußs ctrr aube 

18 3030B 101 

TO 9 


’ 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


S3 

Diohtring 

99 00108 232 

A 12x15,5 TS1 p-7603-Cu 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


24 

Rlngstutsen 

18 3019 0 007 

A 710 


2 

2 

2 

2 ' 

2 

2 

2 


25 

Hchlaohrmihe 

13 31003 101 

A 11 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


26 

HydraüIleober Bremsllchtsehalter 

13 665 

61 207 900 H2 

8640,101 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

27 

Schutzhülle für Brejflßli&litBciialter 

19 30549 004. 

B3 20 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

2B 

Ent Ittf tuAg ob cliraub a 

19 30053 103 

Al. 

1 


2 

2 

2 

2 

2" 

, 2 

2 

, 
































ßaneiruing 


O 1 




m 

Nr. 


1 

25 

30 


31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
33 

39 

40 


41 

42 


~ 2^ 

Schirtzka-ppe für Entlilftungsschraube 

Ar re t i er e OÜT (LUfc ® 

Bodömrantil, vollst- 

VentLltarper 

Ventilkapp© 

DiohtrinE 

Ve v b &h lu Ö e dir auba 

Hohleehraim 

Anscillußnippel 

Dicfttring 

ß a c bB3E&nt mu 11 e r 
Ped erring 

SeDhslcaiitaclieaute 

Behälter, ’vnllst, mit Halterung 
und SdhläußLen 

Beh&lter 

Sieb 


43 Bectöl, vollrt 




F 9.3 

tJ « i | eil- 

Nummer 



SiUckzahi 

Sath-Nr 

Standard- 

bzw. Heret&fler-N 


KA 

KM 

KB 

KK 

5 

HP 

mi- 

3- 

B&mertutig 

6 

3 

18 30052 006 

A 66 

4 


' 

£ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


1B- 30348 100 

WH 26 



1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IS 30325 006 

m 91 



1 

1 

1 

1 

■ 1 

1 

1 

V/R 

16 30314 108 

m 27 



1 

1 

1 

l‘ 

1 

1 

1 


18 30547 002 

BH 16 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Y/R 

39 00108 562 

A 22x27 

■ 

TQL C 

)»7603“Cu 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Iß 30009 108 

3H Q 

E 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ia 30160 iQß 

A 4 



1 

1 

1 

1 ; 

1 

1 

1 


18 301B6 107 

A 5Ö 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


33 DO10S 530 

A 20x24 

TGL ' 

3-7603-Gu 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


33 00955 +36 

UL fl 

TGL 

. 

D-934-8 
*&1 En c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


99 00106 753 

B ä 

'TGL 

7403 

gal Cd 12 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


39 00940 421 

TB 6^25 

3!GL 

* 

0-933-6-8 
gal Sn c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


18 30229 006 

A 190 

■ 1 


1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


IS 30209 002 

A 117 



1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


18 30043 0^5 

A 1« 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 30041 003 

1 A 108 



1 ’ 

r 

1 

1 

1 

1 

1 



i 



































































































Elfd 

Nr. 


Benennung 


Best«! 


Scich-Nr, 


1 

2 

3 

44 

Halter für Behälter 

18 30208 106 

45 

Schlauoh 

99 00917 143 

46 

Böfeetigungswiiikel für Behälter f sollet p 

04 03307 004 

- 

Hehlnlet 

99 00104 245 

47 

Darchftlkrunga t tll 1 e 

04 04657 006 



A 114 

A 9x£ ( 5*670 TOL |l 0347 


A 6:03,5x6 TGL p-7340-st 






















































































B « i f a t 


Bild 

Nr. 


Banannung 


SadrNr. 


1 


2 


3 


1 Brantsaeittmß, rollst, vom Haupt Zylinder 
sium RobrvcrtiJidunesötii-fes^ni vorn innett 


04 03310 104 


2 Brenujlei*img* vollet. vom HauptZylinder 
zum RohrverlindUEgß&l^tzeii, vorn außen 


04 03312 106 


3 


R ohrrerb indungs a tut s en 


4 


Eremalaitimg, vollat, - Rohrverbindunge^ 
stutzen, vorn sum Verteiler vom 


Bremaleituiigj vollste - flohrverbiiidungB— 
stutzen, vorn ssum Verteiler vorn 


5 Bremsteit ung, voll&t» - vorderer sum 
mittleren Verbindungaetutzen 


6 Breroaleitimg, vollst, - Verteiler zum 
Ausleger, links vorn 


Baremaleitung f volleU - Yertsilor sum 
Ausleger, links vom 


7 


Rremsleitung, vollet, - Verteiler sum 
Ausleger, rechts vorn 


93 Ü1036 055 
04 03325 102 

04 03342 103 

04 03332 101 
04 03329 106 

G4 03346 10? 

04 03327 104 


Bremsleituüg* vollst. ~ Verteiler zum 
Ausleger, löschte vom 


04 03344 105 


fl 

Bremss ahlwuchh&ltor 

9 

S echakftnt um tt er 

10 

Fed erring 

11 

Vörteilor 


99 00109 127 
99 00955 43S 
99 ÜD 1 QS 753 
99 01036 047 


- 

F 10.1 i 

1 - N u m m e r 


Süüduah 1 . 

Standard* bzui, HeuJeüer-N 

f 


KA 

m j 

KB 

KK 

5 

HP | 

FR f- 

l 

Bemerkung 

6 

! 4 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 12x1 KJj 299 Q 5 / 0 & 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 




- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 




- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 




- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 


14 läl 

39-299 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


M 8 

□- 934 -S 

2 

2 

2 

2 

2 

£ 

2 



gal Zn & 









B 0 TGL 

7403 

2 

2 

2 

2 

2 

£ 

2 



gal Cd 12 a 









11 12x1 Tßi 

j 

29985/07 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 2 







































































m 

Mr 


Benennung 



2 


1s 


BrumaleltuciSp yollöt* — mittlörgr 
hintern RohrverMnduiiÄfliitulJEeB 


zum 


13 Brenaleltung, vollnt, - Verteil er zum 
Ausleger, links hintan 


14 BrenEleltung, vollet. - Verteiler ssum 
Aufleger, recht» hinten 


15 


tlbenmr f M ehr «tub* 

(Je Bremsleitting, volLat + 


nach Bedarf) 


16 


Bremsleltung, vollit. vom SweUtreishaiipl:« 
zyliader «um Eohrvarblnduassstutseiip 

vom innen 


17 


Bremaleltinigp vollat * vom Zweikreiahaiijit- 
ayliiider sum HohrverblndungBetatBenp 
vom außen 



Nummer 


StOekrabl 































* 3—24 















































F 11.1 



B 9 $ i eil 

• Nummer 

Srückiahl j 

Bild 

Nr. 

Qftfiwimirtg 

SodiNr. 

Standard- brw. MantaMer-fö. 

«j 

B 


«i 

HP ] 



Bftm«rkLtag 

1 

2 

3 


S 



6 


tfandbremälie'bal, vollai. 

04 03563 002 

| 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Druckstango, vollst • 

04 03564 003 


1 

t 

t 

1 

1 

1 

1 


3 

ttmmi * chei b e 

04 0356? 006 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Druckknopf 

04 03555 002 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

DDruolcfeder 

04 03554 001 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Puffer 

53 0600? W5 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

tfaniTbr emn ha b e 1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

; 7 

Kiet 

99 00166 073 

B 8x20 IGL cj-7338 

St 34 u-2 

1 

1 

1 

1 


1 

1 


B 

Klinka 

04 03568 00? 

t J 

V 

1 

1 

1 

1 

| 

1 


- 

Haüdkfeiüs’bocSc mit Z&toseEment , vollste 

04 03584 007 


0 

1 

1 

1 

1 


1 


9 

Dißtansjplatte 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

10 

ZedmseEfiMvt 

04 03557 004 


1 

B 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

Federring 

95 00106 753 

B 6 TGL IW 

äsI Cd 12 o 

i 



5 

5 

9 


5 


12 

S o chskant sch^a^'b e 

99 00940 405 

1 

M 82:20 TG1 0-933^9.ö 

fpl Sn a 


■ 

5 

5 

5 


5 


13 

HandbreiastioölCj vollet* 


I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

14 

Belsen 

99 00934 936 

\ 

12 k 11*55*4-9 5?&L ^16010 

En 12 C 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Splint 

99 00953 418 

4x20 TGL 0-94-3-t 

Kal Cd 0 
! 

1 

1 

1 

1 

1 


H 

■■ 


J________——■■- 





















F 11.2 

Bild 

Benennung 

Seriell 

■ N u in nr 0 r 



Stückzahl 

Nr. 

Saeti-Nr, 

Standard- bi.w, HlhiI elfer 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRJ- 

s- 

B&fnarkirng 

l 

2 

3 

4 


5 

6 

16 

Scheibe 

99 C0134 130 

3,4 

FGL 

D-9021-Si 
gal Sn 12 c 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

• 

17 

SeoJuikantmutt er 

99 00955 436 

M 0 

TGb 

0-934-8 
gal Sn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


18 

Handbreiosseil t kure 

04 03576 007 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

19 

Abdeckung für Handbremse 

04 03597 001 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


20 

3 e ob a kantmut 1; er 

99 00571 856 

LI 6 

1?GL 

0-934-6 

gal Sti 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


21 

Scheibe 

99 00134 121 

6,4 

ÜGL 

0-9021-3t 
gal Zn 12 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


22 

S a ahs lcantfc chraub s 

99 00941 568 

31 6x12 

l'GL 

0-933-4*8 
gal Sn g 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 | 

Bolsen 

D4 03502 00? 




1 

1 

1 

1 

1 

' 1 

1 


24 

Eftjia t e llmitt er 

04 03503 008 




3 

3 

3 

3 ; 

3 

3 

3 


25 

Splint 

99 00953 427 

5x50 

mi 

0-9 4" St 

gal Od 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


26 

Bolien 

04 03578 000 




i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


27 

Zugfeder 

04 03202 004 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Handbremsausgleich, vollst. 

04 03577 008 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

llmlenkliebel, vollflt. 

04 035 ÖO 003 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


29 

Eolsen 

99 01101 016 

10 h 11x40x34 

j}ßL 

1B010 

gal Zn 12 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


30 

Splint 

99 00953 362 

3,2x16 

TGL 

Ü-94-St 
gal Od 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


31 

Waagebalken 

53 01600 5C0 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


















































¥ 12.1 

BIM; 

Niy 

n- 

Benennung 

f\ 

Bestell 

■ Nummer 


Sttidaahl 

Snth-Nr. 

Standerd- bsw. H erstelle r-N 

F ( 

KA 

KM 

KB 

ICK 

HP 

FS/- 

5« 

Bcmerfoing 


2 

3 

4 


5 

6 

v' 

‘■Hintrrftchge, vellet, links 
mit Eint orr ad Lagerung u. Bremse; oime ML 

□4 03858 104 


1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


- 

LHinterachse s vellst* rechts 
mit Hinterradle-geining u* Bremse 

04 03857 103 


1 

1 

- 1 

- 

- 

- 

1 


-.V- 

■'Hintsrashfle s vollst* linke 

04 03887 100 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


— V 

^Hinterachse, -rollst, rechts 

T-' 

04 03386 106 

i 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

Hinteracb^a, vollst, links 

04 03877 107 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 


- 

Hinteracihaf? r vallst. rechts 

04 03376 106 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 



Hinterachse ( vormontiert links 
mit Hinterradlagerung u, Brenne; 
ohne Drehst ab ti* LAD 

04 03307 202 


1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 



Hinterachse , votmontlert rechts 
mit Hinterradiagarung nt* Bremse; 

ohne Drehstab 

04 03306 201 



1 

1 

1 

1 

1 

1 


- . 

Txagrohr alt LättgBlenker, hinten linke 
mit Tragrolirlagerung 

04 03035 004 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



üragrotr mit längalehkcr, hinten rechts 
mit "ragrahrla^erung 

04 03894 003 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 ' 

■.'Jragröhr mit Ungelenker, hinten links 

yollat. 

04 03860 115 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



:Tragrohr mit Längslenker, hinten rechte 
yollot* 

04 03859 105 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2\ 

BremsleituTig, vollst. auf Längs Lenk er * 
hinten links 

04 03320 106 


-- . - 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



' ■>' 


















































6 iEd 

Nff 

B*n#nnung 

0 e s t ö 1 l 

Sfidi'Nr. 

1 

2 

3 

- 

Bramaleituiie, rollet. auf laugelenke** 
hinten rechte 

04 03316 103 

3 

Breme m chlaüc hh alter 

99 00169 127 

4 

Bremeflöhlauch 

95 OD169 096 

5 

q.xunnilfe(ierlager f Innen rollet. 

04 OJ677 003 

6 

Tragrohrl&ger 

04 03676 107 

7 

ä-ujnmlrlag 

04 03738 000 

6 

Spannaobelbe 

04 03654 005 

3 

3 e ehe kant m c hraub e 

99 COB 52 212 

10 

3 eohekant schraube 

99 00052 487 

11 

3 echsksntiELU 11 er 

99 00076 996 

D 

^ragrohrheibel , linke 

04 03672 007 

1 

Tragrohrhebel * rechts 

04 03671 006 

13 

Fodorring 

99 00106 376 

14 

0 ecbakantechraube 

99 00918 520 

15 

Xitgerkappe , rollet. 

04 03896 101 

16 

Buche« 

99 00342 401 ‘ 


17 


E a aheBant mu tt er 


99 00031 654 


Nummer 


Elüdtiähf 































Bild 

Mr, 


ffaimrtnung 


1 

13 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
26 


£9 

30 


■31 


32 


_ 2 _ 

S a chokant cm tt er 

Bolzen 

Kappa 

Diobtuag 

SäheIba 

Druekfeäer 

Drucicf eder 

Druckßtättge 

Faderteller 

Sahutj&balg 

Eruckbegrenaer t vollst, (MB), 
laEftahhäiigiG regelbar 

Druckbegranaer t vollßt# (LPlü] T 
lastabhängie regelbar 

5obelbe 

Faderring 

S afthökant schraube 

Bremelaltüng* vollst, ychü hinteren 
Iferbindungeatutsen sum LAB 


Öaslalf- Kummer 


Sa<h-Nr. 

3 

99 00955 
04 03393 
19 31040 
18 31039 
IS 31038 
99 00330 
IS 31041 
IS 31036 
18 31047 
18 31042 
18 31047 


+36 

007 

106 

008 

103 

833 

002 

101 

102 

003 

008 


Standard- bin* Horsteller-Nr, 


4 


II 0' TftL 0-934-8 

gal Zn c 


LA 56 
CA 5 
LA 4 

C 4*23x11,5 
LA 23 
OA 4-1 
OA 42 
LA 15 
LD T5 


TGL 


jlÖ395 


lack 


IS 31S2B 004 


LD 80 


99 00016 332 
99 00106 753 
99 00940 382 
04 03379 1 07 


8,4 
B 8 

M 3x14 


TGL 

TGL 

T&L 


0-125-S-t 
sol Zu 12 


7403 

? tl Cd 12 

0-S33-8.8 
sal Zn c 





















Hummer 


Standard' biw. Heretaller'Nr, 


KA KM 


































F12.5 

fei Id 
Nr. 

Benennung ■ 

Bestall 

■ N u rto m ä r 

r. 

Stückzahl 

Sa di-Kr. 

Standard* bsw. Herstdler-M 

U 

KM 

Kß 

KK 

HP 

FRA j 

S' 

Beniftiting 

~r 

2 

3 

4 


B 




6 


BarQhat«‘b^®d*r "R" (0 33 oam) 

04 03670 005 



1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


- 

bt wj," (0 30 mm) { Kennzahl "<!”) 

04 03889 006 



- 

» 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

Drahatabfeder «R» (0 30 nun) (Kennzahl ^a 11 ) 

04 03888 005 



- 

“ 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

Rrehfltabfeder ,T L* .(0 34 f 5 um) {KemiEahl '■l w > 

04 03379 004 



- 

" 

- 

- 

1 

1 

1 


- 

Drehatabfeder "R" (? 34,5 om> (Kannsahl ”1") 

04 03878 003 



- 

. " 

- 

- 

1 

1 

1 


46 

3 lob «Tirngsring 

99 00033 205 

42 IGL Ü 

"472 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


47 

SjmjmdGheib© 

04 03675 001 

i 

s 

J 


2 

£ 

2 

2 

2 

2 

2 


1-1-—--- - - 














































? 





F13.1 

Bild 1 

Banannung 

B e s t o 1 1 

-Nummer 



Stiktaohf 

Nr. 

5od>Nr. 

Standard' bxw. Hersteller-Ni 


KA 

m 

KB 

KK 

HP 

FH/- 

S' 

BaitiorLun^ 

'"l 

2 

3 

4 i 

5 

6 

- 

Er stob tr quieks 1 f vollöt * 

04 04157 101 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


1 

Snnkflehraube 

99 00651 366 

; BM 8x16 

1 

TGL 5683^4.9 
gal Sn c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


2 

Brörnfitronunel 

04 04036 101 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V/R ? ' 

3 

Splint 

99 00953 354 

5x50 

TGL 0^94-St 
gal Cd 9 c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


4 

Kronanmuttör 

99 0Q079 187 

M 27x1,5 

TG Ir 99-937-80 
gbsalüvärzt 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


5 

Hutmutter 

99 00149 554 

AM 55x1,5 

TG Ir 20149/01 
gal Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


; 6 

Lögereinöt ellring 

04 04152 000 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 2 


i 7 

Syllndarstift 

99 01083 037 

6h 9x32 ‘ 

TGL 0-7 

gal Zn 12 e 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

G 


8 

Radnabe 

04 04159 110 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


9 

Rodbefea tigungöbolzan 

99 00581 175 

AM 14x1,5x41 

i’GX, 22251 

gal Zn 0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


10 

f e llendicbtring 

99 00757 447 

h 65x105x10 

TG1 16454 

2 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 

7 

11 

S e o hekant e chrfl.ub e 

99 00940 +96 

M 10x25 

TGI 0-933-6-0 
gal Sn 0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


12 

Pöderring 

99 00106 376 

B 10 

TGL 7403 

gal Cd 12 c 

12 

12 

1 2 

12 

12 

12 

12 


13 

RBdbr©mae f vollat. 

18 40272 »07 

Lfi 253 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- 

Halt e bl« oh t Tollst. 


L8 243 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

* 

14 

RUaksugfeder* )nirzi 

18 4006B 003 

OH 122 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

15 

RUakstigfeder* labg 

IS 40411 002 

CR 15 


. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 






































1-13.2 

Bjfrf 

Benennung 

1 es 19 11 

-Nummer 


. , 

Slddnahl 

Kr. 

SadvMr. 

Standard* 

biw. Hcrlldfftr-t 

[, ■ 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

16 

Bremsbacke* vollflt. 

13 40271 QDS 

IE 250 e 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

V/R 

17 

Splint 

99 00012 016 

3x15 

1 

TGL 0-94-3t 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


18 

Federtellar 

18 40412 103 

CR 16 a 



6 

Q 

8 

8 

8 

B 

8 


19 

Drückfeder 

18 40006 007 

CR 17 a 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


20 

Scheibe 

18 40416 103 

CR 39 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


21 

ffaoh a t e 1 Ibol % an 

18 40407 102 

CR 6 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


22 

Tatzenfedsr 

iß 40329 ooa 

HR 22 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


23 

Scheibe 

99 00144- 412 

3,4 

TGL ' 
i 

7774 Si 
;■&! Sn 6 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


24 

Sech sksatmut te r 

99 00571 903 

M 8 

P 

m 

>-934-10 
;al Sn 12 0 

4 

4 

4 

r 4 

4 

4 

4 


25 

H&lbruüdharlmÄgel 

99 00093 103 

3x6 

; TGL t 

1-1476-4*6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


- 

RadEsrlindar, sollst. 

Iß 30644 003 

CS 18 



2 

2 

2 

2 

2 ! 

£ 

2 

V/R 

26 

Gehäuse für Radsylindar 


CS 5 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

# 

27 

Ent lüft ung 9 e chrau be 

18 3OO53 103 

A 1 



2 

2 

2 

2 ' 

2 

2 

2 

V 

28 

Entlüft urige kappe 

18 3ÜD52 006 

A 66 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


29 

Dxuekfeder, vollet» 


CS 16 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

* 

- 

Drüükfeder 


CS 1 



2 

e 

2 

2 

2 

2 

2 

# 

! 

Federtellar 


OS z 



4 

4 

4 

4 

4 

L 

4 

4 


































Bild 

Nr, 

Benennung 

H 12 5 l 9 l f 

Sach-Nr. 

1 

2 

3 

30 

Mann q kette 

is 30639 006 

31 

Kolt GEL 


32 

DmsQkbolEen* völlat* 

13 30643 107 

33 

Sehnt jckappe 

13 30641 000 

34 

Födarring 

99 00106 095 

35 

Bschokantschraube 

99 00071 53? 

- 

HinteraßhekBrpex, Tollst. 

04 04153 106 

36 

ftruckring j 

04 04156 0D4 

37 

TCege Irollenlager 

99 00113 025 

38 

Hlirt eraaha kür p er 

04 04154 107 

39 

Dlohtung 

04 04151 008 

40 

Syllndarstlft 

99 01083 053 

41 

HlnteraobaEap^en 

04 04155 108 


42 


Sleherungableali, hinten 


04 04159 00? 


Kumnor 


Standart- biw, Ko ul aller-Nr. 

4 

CZ 7 
GZ C a 
0 Z 17 
GZ 0 

B 6 TCtL |T403 

jvi 6x12 TCrL p-933-S*e 

^al £n 12 u 


30207 Tai E 993 


ah 9zia rai. p-7 































Fl 4.1 

Bild 

Nr. 


ß a $ 1 fl II 

•Hum mar 

1 

Stückzahl 

Benennung 

Sadi-Nr. 

Standard- 

biWi fleiitollflr-NrJ 

KA 

KM 

KB . 

KK 

HP 

FR/- 

5' 

B*markung 

1 

2 

3 

A 

5 



6 

1 

KraftstofflaitUuigp vorn 

□4 01303 OOS 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Scholle 

53 09Q02 306 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


3 

Kraftatoffflchlftuch 

99 00517 520 

k 7 

TGL lj3347 55 lg 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Kraft ntoffLeitung, hinten 

04 01304 003 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


5 

Kraftßtoffleitung f hintan 

04 01322 005 



- 

- 

- 

- 

1 

1 

. 1 


6 

Kraftatöffhehfiltar 

40 2130C 006 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


7 

3 loht ring 

99 00307 997 

A 10x14 

TGL 01-7603 Pep 

1 ! 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


S 

Ye röö hlnßflohraub b 

99 00951 176 

M 10 x 1 

TOI» 0-7604-4.6 
dal Zn 12 a 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


9 

SohnBldrlDÄ 

' 99 OOS56 2?8 

d 8 1 -S 

TOL 0-3961-St 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

üboranrftmittei' 

99 00675 420 

m 8 L-A 

TGL 0-3870 
ejaL Zn 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

Spannband, TOllat. groß mit Unterlegetreifen 

04 01312 003 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


12 

Spannband, rollst, kJ. ein mit Unter leg streifen 

04 01316 007 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


13 

Unt@rleg a t relfea 

04 01311 002 



3 

3 

3 

3 

- 

- 

3 1 


14 

Foierring 

99 00106 753 

B 8 

m L {403 

ial Cd 12 c 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 


15 

3 echskantmut t er 

99 00955 436 

M 8 

TGL O-934-ö 
gal En. c 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 


1t 

Uumirlng für ElnfiOlßtutsen 

04 06233 004 



1 

1 

1 

1 

* 

-* 

1 


17 

Dichtring 

i_-— 


1763-B 


1 

t 

1 

1 



1 

* 
























































F14.2 

Bild 

Nr, 



6 e&l »II 

- N u ui m e r 



SMdwahl 

Benennung 


Scdi-Nr» I 

Standard- biw* HerateEtor-Nr 


KA 

KM 

KÖ 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Bemerkung 

1 

7 


3 



4 


5 

6 

18 

SinfUlls-tutzen 

40 

21301 

007 




1 

1 

1 

1 


- 

1 


19 

1 eraohlußdeekö1 

40 

21401 

002 




1 

1 

t 

1 

- 

- 

1 


20 

Kraft s tof fis ohlau c h 




A 9 

3?GL ' 

0347 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

* 

21 

Yerachlußkappe, vollat. 

04 

06359 

205 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


22 

gurunlunt erläge 

04 

06239 

005 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


23 

3yl Irtd er a ehr aiifae 

99 

00928 

997 

m 5k25 

TGL C 
E 

'-84-4*8 
;al Zn 0 

5 

5 

5 

5 



5 


24 

Kraft atof fgeber 

91 

1301 2 

596 

Typ D T94-19 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


25 

Out erleget reifen 

04 

01348 

006 




2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 


26 

Outerlegetreifen 

04 

Ü1310 

□01 




1 

1 

t 

1 

- 

- 

1 


27 

Bichtrins 

04 

01308 

007 




1 

1 

1 

1 

« 

- 

1 


28 

Dlehtring 

04 

01309 

008 




1 

1 

t 

1 

- 

- 

1 


25 

Abdeckhaube für Kraftstoffbehältar 

04 

06366 

116 




1 

1 

t 

1 

- 

- 

1 


30 

Sylindarößlineidscbraube 1 

99 

00098 

374 

U 4x10 

'J?GL 5 
I 

f?33 

tal Zn 6 

4 

4 

4 

4 

- : 

- 

4 


31 

Saheibe 

99 

GQ977 

031 

4,3 

a?GL 0—125 "St 
gal Kn 12 0 

4 

4 

4 

4 


- 

4 

, 

32 

Senksehalbe 

99 

00431 

061 

B 4 

<I?CL : 

auox 

»1705-1 

Os 12 V 

11 

11 

11 

11 

“ 

- 

11 


33 

Lineeneenkblsäheehraube 

99 

00129 

341 

B 4,2x16 

0!CL C 
1 

1-7973 ' 

'Bl Za a 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

11 


34 

■i 

Kraftstoffbehälter 

□ 4 

01324 

007 





! 



1 


1 















































F14.3 

Bild 

Nr 

Bonamiung 


B ß s | a } 1 

^Nummer 



SlUdtacthl 


Soch-lir, 

Standard- bzw* Hersteller 

Nr 

KA 

m 

KB 

HK 

KP | 

FR/- J 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- : 

Krafte-tomeüält er 

04 

01334 000 




- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 


35 

?er0cMiißäeckel t vollat* 

39 

00235 263 

SO 

TGX 

39-741 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 


36 

Vörachraabutig gerade Tollst* 

04 

01326 000 




- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 


37 

Liohtring 

33 

00109 S 60 

A 12X16 

Sßli 

0-7603 vr 

- 

- 

- 


1 

1 

1 


36 

Yersc hluiJöOliraiiDe 

33 

00339 496 

M 14x1,5 


0-7604-4,6 
gal Sn 12 c 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 


39 

lloatrins 

33 

OOG75 315 

A 14x18 

TGl! 

Q-7Ö03 Pep 

- 

- ■ 

- 

- 

2 

2 

2 


+0 

Kraftstoffseher 

91 

42003 010 

Typ C 205-16 



- 

- 

* 

- 

1 

1 

1 


41 

lölttttlg 31 - Masse &ei Ki^aftetoFfgebe-r 






- 

- 

- 

- 

; 1 

1 

1 

* 

42 

Unt*rl«g» treifon 

04 

Q 132 D 003 




- 

- 

- 

- 

3 

9 

9 


43 

S ecthek&utjMitte? 

99 

OOQ72 Ö 63 

M 10 

TGI 

, Ü-934-8 
gal Sn a 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 


44 

S eoftak^tmitter 

99 

0QQ31 293 

m io 

TGI 

1 G-439-50 
gal Sn c 

- 

- 

“ 

- 

4 

4 

4 


45 

Sohaibe 

99 

00032 421 

A 11,5 

TGl 

■ 0-440 
gal Sn 12 c 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 


46 

Spanu'baudf voll&t* gcbogöa 

04 

01329 003 








2 

2 

2 















































1 






































H5.1 

Bild 


B a i1 * 11 

* N u rn m 0 r 




SlDducchf 



Benennung 












Nr. 













S oA'Nr. , 

Standard- biw. Henieller-Nr. 

KA 

KM 

KB 

ICK 

HP 

FR/- 


Bjmerkurg 

1 

2 

3 

i 4 

5 1 

& 

1 

Keifen 

99 009 5B 037 

6.70-13 C/6 ER IGL 6500/01 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


2 

Luftschlauch 

99 00961 032 

13+0-6.40/6.50/6.70/175/135-13 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 





TÖL 

27252 









- 

Scheibenrad, rollst?* lackiert 

Ü4 04252 004 



5 


5 

5 

5 

5 

5 


3 

Scheibenrad 

99 00460 527 

5 KX13 0 35 " TOrlij 

| 10521 

5 

5 

.5 

5 

5 

5 

5 


4 

Radmtter 

3S 00793 098 

EM 1+Xl t 5 XQXi 

2225 2-T H-li 
;gal Zn c 

1 20 

20 

20 

20 

20 

20 

2D 


5 

RadEierdeckel 

99 00182 016 

218x62 TGL 

35-273 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


€ 

Auswuchtktfxper nach Bedarf 

3$ 00275 004 

A 20x2,5 T 8 I 1 

39-363 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

Augv.ti cht körper nach Bedarf 

33 00275 086 

A 30x2,5 IGL 

39-353 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 ; 

AuewuchtkÖrper n&Oh Bedarf 

33 00275 012 

A +0x2,5 TGL 

39-363 

1 

1 

1 

1 

1 

1 : 

1 


6 

Ausmichtkörper nach Bedarf 

99 00275 020 

A 60x2,5 IGL 

39-383 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

Aueiruchtkörper nach Bedarf 

S9 00275 037 1 

A 80x2,5 IGL 

39-303 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

BefeatlgunffSblech für Reeerverad 

04 04255 007 



- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 


6 

Kegelgriff * lackiert 

04 04256 104 



- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 


$ 

Haltagurt fUr Reserverad 

G4 07236 O01 



1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 


10 

2yli-ado r s ehr au be 

99 0092B 747 

BM 6x12 IGl 

I 0^B4-4,B 

1 gal Zn c 

4 

4 

4 

4 

- 

4 

4 


11 

Deoifclech 

04 0721S 003 ! 



2 

2 

2 

2 

- 

2 

2 


12 

pederrlng 

99 00106 745 

B 6 TGL 

7403 

gal Cd 12 c: 

4 

4 

4 

| 4 

- 

4 

4 







































H5.2 

Bild 

Nr. 

B«n*nnuitfl 

S a 1 1 * i IN u m m * r 

'i 

Stückzahl 

Sodl-fk 

Standard* biw. Herdeller-N 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

PR/- 

S* 

Bemerkung 

" 1 

2 

3 

4 


5 

6 

13 

14 

3 eolu kaßtMutt t r 

Hesetrr^MdÄ'bieQJcaiig für R«e:rf*rAaaaoränjmg 
Trenn**nd 

99 OD571 856 

04 09427 006 

U6 T0L t 

t 

1-934-6 
;al Zn o 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 


4 

1 

4 

1 

. 







































C IX 1 

Bild 

Benennung 

B e 11 s 1 t 

- N u m m e r 


Stückzahl 

r io.l 

Hi. 

Sadi-Nr, 

Standard- biw, Herjta!l&r-N 


KA 

m 

KB 

KK 

HP 

FR/* 

I s- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

1 

ABflchFreißattiefe, Yollst. für Anhängekupplung 

04 0060S 105 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Anhängekupplung, vollst. 

04 04301 023 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Lasche für Anhängekupplung 

04 04303 104- 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Saite bloch für Steckdose 

04 04304 105 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


3 

Sicherungsblech 

33 00037 194 

A 13 TGL 0-463-31: 

gal Zn. 12 o 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

. 

4 

S echskant schraub e 

99 00852 £20 

M 12x1,5x20 TGL C 

1 

*-$61-6,8 
;al Zr. c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


5 

Steckdose 

99 00233 074 

38 20*2/1 L- TGL F 

h 1-10?3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

S echekantmutt er 

99 00571 710 

M 5 TGL ( 

ü 

>-934-6 
sal Zn c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


7 

2 ? ederring 

99 0CS1I 421 

j 

B 5 TGL ] 

t 

1403 

5&1 Cd 12 c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


B 

Z y 1 Inders ohraub © 

99 00920 884 

B* 5x35 TGL ( 

E 

1 

1-8 4-4. & 

;al zti c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


9 

Dur 0 liftl Jirungs tltl 1 e 

: 04 04857 006 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


10 

LöitungshUndal 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

11 

Leitung 31 Steckdüee-Maeeesnschluß 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* ! 

12 

Zughaken mit Platte, vollste 

04 04307 003 

- 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


















































Bild 

Nr. 


Bonannung 


l 


j 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


_ 2 __ ' . 

Halterung für Zündspulen, VGllat, 

Sylind ö na ehr au b & 

Bederring 

Sechskantmutter 

Seöhslzsnt schraube 

Tederring 

S e Ohelcentinut ter 

Yerblndungsleitung für Zündapuleu 
13 E 2/325 

Zündspule 

Scbut&kappe für fründopule 
Halter für Zündleitungabündel 
'Ciumnimuff e 

Kraft fahr zeug-ZUndleitung - Meterware 
Cummihaube 

Zündle itungo-Ent störet eck er ** waeser- 

geschiitst 


Zündkerze "Isolator 


t 


Bfilill'Nummer 


Sach- Nr, 

Standard 

bzw. Harsldtei-Nr. 

KA 

m 



HP | 

FS/- 

Sr | 

Hämei-kung 

3 

4 . 1 


6 

04 044-52 003 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


99 00923 663 

JBM 6x20 

TGL' 0-04-4*3 
gal Zn Q 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


99 IUIJb 745 

B 6 

TGL 7403 

gal Cd 12 0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


99 00571 855 

M 6 

TGL 0934-6 
gal Zn e 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


99 00041 350 

M 3x16 

TGL <>933-6.ß 
gal Zn 0 

1 

1 

1 

1 

1 


R 


99 00106 753 

b a 

TGL 740J 

gal Cd 12 e 

2 

2 

2 

2 

2 




99 00955 436 

M S 

TGL 0t:9 34“B 
gal Ztj c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 


13659 22 007 CB591S 

04 04353 

005 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

13665 31 104 930122 

3352.1/2 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

o/V 

04 04357 004 




3 

3 

3 

3 

3 ; 

3 

3 

V 

04 04451 002 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13S65 90 008 089556 

513 G F 


. 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

0 

13665 19 307 100217 

irzüY 

TGL 2 

4450 








0 

13665 00 009 309969 

13 FEHS 

1-320 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

13665 35 009 930093 

Aw 14 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

o/V 

13655 33 003 930035 

M 14-175 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

o/V/R 


! 









m 

Nr* 


S&nennung 



Studio hi 



99 00109 313 


0 14x18 TGL Ö-76D3 


13665 31 200 9C3937 8 321.4/38 

13665 31 200 601644 ■ 8321.4-002 


9? 00019 215 


99 00106 335 


3M 4x12 TGL 0-84-5.3 
gal sn g 

3 4 EQ1 7403 


99 00955 741 


99 0 ÜÜ 22 348 


M e Ü?&L p-934-6 


DGX. ,0-137 


13665 31 200 6Ü1652 3321-4-003/1 


93 00139 167 


23:2,6 TGL |9499 


9S OlOCä 035 


26 x 1 t E XGL 0-472 


99 00111 541 


5000 XP TGL £931 

63 f 


99 00940 446 


KL 8x35 TGL o-933-a.a 
gal Sn c 



13772 11 106 2B6461 


8016*1*200i Q\ 


3 


3 


o 






























Ei.3 

Bild 


B*>l 0 11 ■ N U mm b r 


SfLfdtiohl 

Nr. 

Btnennuiig 

$ad*'Nr< 

Standard- biwv, H 

erstelle r-Nr. 

KA 

m 

KB 

KK 

HP | 

FK^ j 

5- 

Bemerkung 

I 

a 

3 

4 


5 

6 

33 

ETockerrwetle 

13665 31 200 1Q1244 

8321.4-000 il 


1 

1 

1 

t 

1 

1 


O 

34 

Unterb^e Überleitung 3 3xO,75/B 13 

13559 22 007 084667 

8321.4-004/1 


1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

0 

- 

Grundplatte, Tollst, 

13665 31 200 601660 

a321,4-100/1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ö/R 

35 

Grundplatte 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

36 

SyllnderecbrGube 

99 00019 256 

SK 5X10 TGL 0-34-5.3 
gal Zn c 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


37 

Sc hellse 

99 00016 011 

5 >3 a’öi a 

l-125-ßt 

2 

2 

a 

2 

2 

2 

2 


38 

Filzwtscher 

13665 90 DOß 601679 

B3S9*1 


1 

1 

1 

1 


1 

T 

0 

39 

Zylinder ec hraube 

99 00928 915 

HM 3k£ 101 0-B4-5.9 

gal Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


40 

pederring 

99 00106 C13 

B 3 Id 7403 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


41 

Scheibe 

99 OQ01S 003 

3,2 TGXj C 

1-125-St 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


42 

Elnstellplatte 

13665 31 300 601580 

6320,3/1-010 : 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

O 

43 

Zylinder b c hr aube 

99 00019 17S 

EM 4x6 TOT. C 

S 

)-84^5,8 
jal Zn c 

■ 7 

7 

7 

7 

7 

7 

1 


44 

Pederrins 

99 0Ü10S 415 

B 4 TOI 1 

t 

r 403 # 

;a 1 Cd 6 0 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


45 

Scheibe 

99 00144.002 

4,3 tgl i 

I7774-St 

1 7 

T 

7 

7 

7 

7 

1 


46 

TJnt orbrech er kontakt 

13665 31 200 932574 

1145 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

o/Y 

47 

V er blnduns ö ö t G£j 

13665 31 200 101295 

8321.4-100: 2 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

48 

£ e e hskant mutt er 

99 00955 766 

H 3 TOI j 

j-934-6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 






















































































Bild 

Ni- 

Benennung 

5«Jl'tfc 

mm 

2 

3 

- 

Anlaeeer 12 V ü f B FS 

13665 13109 900396 

i! 

Lagerdeekel, vollste 

13665 13 109 E01259 

£ 

SöCllBlCCUltlEUtt BT 

99 00571 856 

3 

Pöderring 

99 00106 745 

4 

Stehtolsen 

13665 13 109 006536 

5 

Lagerbüchse 

13665 13 109 000636 

6 

PoleebKuse» Tollet. 

13665 13 109 801716 

7 

Pol 

13665 13 109 001673 

e 

Sehloschraufce 

13665 00 009 309632 

9 

SpulensatE, vollet. 

. 13665 13 109 700B45 

- 

Feldspule 1, voll»t. 

13S65 13 109 700902 

- 

Feldspule 2, vüllst* 

13665 13 109 700917 

- 

Jln^chluasohiene t vollat* 

13665 13 109 702066 

10 

Scheibe 

13565 13 109 001294 

11 

Anker t yollst* 

13665 13 109 601187 

12 

Sugtneguct t vollet. 

13665 13 109 801562 


13 G-alel, vollBt 


13S65 13 109 801013 



8202.11/1 

0202.11-300 

M 6 TGL 0-934-6 

gal Zn c 

B 6 -üGi 74.03 

gal Gfl 12 c 

8202.11-000:' 

8202.4-005:2 

8202,11/5-100 

0201.5-100:2 


A 12 FERS 
8202.11/5- 
8202.11/5- 
8202.11/5- 
0202.11/1-103 
8202.4-000:2 
3202 , 6 / 2-210 
3202,11/1-400/1 
3202 . 11-001 


4BS 
11C 
101 
1 Q*f 



























E 2.2 

Bild 

Bemnming 




B*iUl|-Nuitini#F 


Stückzahl 

Nr. 


So di-Kr 


Standard“ bzw, Herste Iler* Nr. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HF 

FR/- 

S- 

Btmärkung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

14 

Bürate (Minus) 

13665 

13 

109 

DG6319 

8 20?!. 11—220t 1 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o/V 

- 

Bürgte (Plus) - Abmessung 7 ?c16:k:2Ü 

13665 

13 

1Q9 

003732 

8202.11-220:10 i 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

?. 

o/V 


Bürstenhalteplaite ? votiert* 

13665 

13 

ID? 

B01398 

8202.11—220 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

- 

Bürst e rudruakf öder 

13665 

13 

109 

006415 

0202.11-220:6 

| 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

o/v 


Freilauf, vollste 

13665 

13 

1Ü9 

601224 

8202.11-230 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o/Y/n 

- 

Lagerbüchse (Ritual) 

13665 

13 

109 

Ö01999 

8202,4-221:2 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

17 

Ansohls£ritig 

13665 

13 

109 

Ö02G09 

8202.4/4-200: 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

18 

Sprengring 

13565 

13 

109 

000195 

8202.1-200:4> 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o/7 

19 

Anlaufs cheibe zum Anker 

13665 

00 

009 

309SD4 

12,0x21,5x0,5 

FEHS 2001 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a/7 

- 

Anläufecheibe aum Anker 

13665 

13 

103 

309504 

12,8x21,5x0 ,E 

FBE3 2001 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o/Y 

20 

Sohildlager AS, vollöt. 

13665 

13 

109 

BQ203? 

8202.11-005/1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

21 

Bolaen 

13665 

13 

109 

C06474 

82O2.il/3-00C 

>:2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Q 

22 

Anschlagscheibe 

13665 

00 

0 09 

308296 

B 10,7/4 IBR£ 

416 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o/Y 

- 

Yerschlußfrtüolc 

13665 

13 

109 

003775 

8202.11-000:; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

23 

S e ohEkant b ehr aube 

99 00941 

534 


M 6:Ö0 101 

□-933 
gal Zn o 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 







i 






























































E 3.1 

Bild 

Benmnung 

Bfiit sll^uni in or 


Sltiduqhl 

Nr. 

5qd>Nr 

Standard- hzw. Hersteller-Pk, 

KA 

KM 1 

m 

m j 

HP 

FRA 

5* 

ßenerkunQ . 

1 

2 

3 ' 

4 

5 

& 

- 

Dr ehBirom-LlcHlimaBcJilTie (gtwv la ll ej ftthrung ) f 
ohne KgütI ümenßche ibe 

13665 11 103 S03HQ 

8042,3 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

1 

Seofcaksiitmutter 

99 00955 717 

M 14x1,5 TGL (4-936-6 

gBl 2ll C 

- 

" 1 

t 

1 

- 

- 

1 


£ 

Pedeiring 

99 00811 462 

| 

b 14 Tai 7403 

gsl Cd 12 c 

- 

- 

1 

1 

- 


1 


3 

Keilriemen scheibe 

04 04460 108 



: - 

" 

1 

1 

- 

' - 

1 


4 

Lüfter®cheibe 

13665 11 103 750172 

8009,7 


1 - 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

5 

Sohelbenfedor 

99 OC139 054 

4x6,5 TGL : 

1499 

- 

- 

1 

1 

- 

- : 

1 


6 

ScMldlager* A-Seite vollst. 

13665 11 103 550509 

8042.3-001 


- 

“ 

1 

1 

- 

- 

t 

Op 

- 

Sotiildlager, A-Ssite bearbeitet 

13665 11 103 050504 

8042.3-001:1 


- 

“ 

1 

1 

- ; 

- 

1 

00 

7 

AnschXagring 

13665 11 103 050715 

8042.1-OOOsl 


- 

» 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

8 

Paflacheibe 

99 00716 793 

17x0,5 ' TGL ' 

Ü4ü4-St 

- 

" 

2 

2 

- 

- 

2 


9 

jlillsnkuge11ager 

99 001.11 775 

6203-2 2 cf 

VGL : 

i9ö 1 

- 

“ 

1 

1 

- 

- 

1 

1 ! 

10 

Jialteplatte 

13665 11 103 050782 

8042.1-OOU2 


- 


1 

1 

- 

- 

1 

00 

11 

Pederring 

99 00811 413 

E 4 TGL ' 

f 

F 403 

;al Cd 12 g 

- 


11 

11 

- 

-■ 

11 


12 

Kylindersoiiraube 

99 00923 722 

EM 4x16 TGL < 
! 

1 - 34 ^ 4.0 

;al Zn 0 

- 


3 

3 

« 

- 

3 


13 

Anachlagkap pe 

13665 11 103 050723 

8042.1-030:4 


- 

- 

1 

1 

- 

“ 

1 

00 

14 

Haltering 

13665 11 103 050790 

6042.1-030:6 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

15 

j Boter t vollste 

13665 11 103 650155 

8042.3-030 

! 


“ 

" 

1 

1 

- 

- 

1 

DO 







































Benennung 



Bild 

Nr. 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
29 

29 

30 
, 31 


_ i _ _ 

Graphit achle Ifr ing 

R lllenkugellager 

Rundring 

Stator, sollst, 

3 eohsksntmut t er 

Scheibe 

Schildlegor, S-3eite vcllst* 
Diodenpl&tte p vollst, 

Diodenplatte, bearbeitet 

Bürstenhalter mit KontaJctfahnen 

Dmctfeder 

Birste p vollöii 

Deckplatte 

Scheibe 

]?e der ring 

Sy lind er b ehr aub e 

Anöchlußtolzeii (Anaoltluß Mp und R) 



Befiel 

I-Nutnm«r 


ScrdiNr. 

_1 

Standard- biw. f- 

erftallar-Nr. 

1 3 

4 



E 3.2 


KA KM KB 


M 4 TGL 6-934-6 

|al Zn c 

4,3 1&L 0-125-3t 

gal Zn 12 o 


13665 11 103 550533 6042*1-032/1 

99 00111 ?67 6003-2 2E cf | 

, l'GL £981 

99 0C939 445 34^9 TOI ^365-WSV 

13665 11 103 650139 B042.3-020 

99 00571 702 M 4 TGL 

99 00977 031 4,3 TGL 

13665 11 103 705021 8042.3-400 

13565 11 103 650120 8042.3-410 

136S5 11 103 050774 8042.3-410! 1 

I 3 SS 5 11 103 650112 8042 . 1 - 040/1 

13655 11 103 050B70 8042.1-04054 

v 

13665 11 W 550576 0042*1-341 

13665 11 103 050766 8G42*1-0üCh 2 

99 00144 8H 5,3 *SL 

99 00611 421 B 5 

99 00930 892 BM 5x16 ML 

13665 11 103 050753 **042.1-400:6 


5,3 Ml |3 7774“3t 

gal Zn 12 c 

B 5 101 F403 

*al Cd 12 c 

m 5x16 ML 0-84-4.B 
ml Zn c 


1 
1 

1 

6 

4 

1 I 1 


FR/- S- Brnnflikung 
6 

1 OO 

1 


1 co 

a 

4 

1 00 

1 CO 
1 CO 

1 CO 

2 OO 

2 00 /Y 

1 OO 

















' 


E 3.3 

Brief 

Benennung 

B *s I«J 

1 - N u m nt 9 r 


Stückzahl 

Kr, 

5a<fi'Nr, 

Standard- fciw. 1 

HarüleEEBr-Nr. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HF 

m- 

5r 

BämerkurLg 

1 

2 

3 

4 


.5 

6 

32 

Schölbä 

99 0D954 105 

6 ,4 VGL 

□-125-Me 

- 

- 

4 

4 

- 

- 

4 


33 

Kontaktf ahne 2 (Anschluß KP) 

13665 11 103 050635 

8042.1-400:9 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

34 

Isolierteehae 1 

13665 11 103 050651 

8042.1-400i7 


- 

- 

4 

4 

- 

- 

4 

00 

33 

Sec hskan t mut ter 

99 ÜQ571 356 

M 6 'l'GL 

0-934-& 
gal Kn o 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

2 


36 

Federring 

99 00106 745 

3 6 TGL 

7403 

gal Od 12 c 

- 

- 

2 

2 

" 

- 

2 


37 

Kontaktifahne 1 

13665 11 103 050627 

8042.1-400!5 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

38 

I soll erblich ge für Anschluß 30 

13665 11 t03 050676 

3042.1-400!3 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

00 

39 

Isolier aeheibe für Anschluß 30 

13665 11 103 050707 

8042 . 1 - 400;4 


- 

- 

1 

1 

*- 

- 

1 

00 

40 

8 schakantschraub 0 

99 00941 592 

Jl 6 x 45 TUL 

0-933 Ms 


“ 

1 

t 

- 

- 

1 


41 

Schildlager, S-Seite bearbeitet 

13665 11 103 050539 

3042.3-400:1 


- 

- 

1 

1 

- 

~ : 

1 ■ 

00 

42 

AnfiohlußbolEen (Anschluß Y und IV) 

13665 11 103 050731 

3042.1-410! 2 


- 

- 

2 

2 

- 

- 

2 

00 

43 

Iso Ilerscheibe 

13665 11 103 050694 

3042.1-400:10 


- 

- 

4 

4 

- 

- 

4 

00 ; 

44 

Scheibe 

99 00134 090 

4,3 TC-L 

D- 9031 -St 
gal 2 n t 2 c 


- 

4 

4 

- 

- 

4 


45 

Isolierbuchse 2 (Anschluß R und. Mp) 

13665 11 103 050686 

3042,1-400:8 


- 

- 

2 

2 

- 

- 

2 

00 

46 

Siliziumdiode* vollet* (schwarze Beschrif¬ 
tung - Anode am GehHuse) 

13665 11 103 55056a 

3042.1-401 



- 

3 

3 

- 

- 

3' 

00 

47 

Siliziumdiode* sollet, (rote Beschrif¬ 
tung - Katode am Gehäuse) 

13665 11 103 550541 

8042.1-4,11 



* 

3 

3 



3 

00 

1 



- 










































_ : _ f 

E 3.4 

Bild 

Benennung 


BttJel 

l'Nutnntei 


Stüdiioh- I 

Nr. 

Scuh'Nr. 


&1 endend* baw. 

1 lonlui «jr-Kf. 

KA | 

m 1 

KS | 

KR 

, HP 

91 

B 

Bemerkung 

1 

2 

3 _1 

4: 


4 

43 

Zy 1 Inder 3 c far aub o 

95 00928 37 S 


m 5 x 50 tgl 

0-64-4-8 
g&l En 0 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

3 


49 

3 b q hßkant a ehr aube 

95 00918 415 


U 6x00 TGL 0-931-S.a 
gtl Zn c 

- 

- 

1 

1 

-■ 

- 

1 


so 

Kaltarung 

04 04403 003 




- 

“ 

1 

1 

- 

- 

1 


51 

Eechekantschraub© 

99 PI 006 306 


M 6x35 T&L 

0-931-8,8 
gal Za * 

- 

- 

| 

2 

- 

- 

2 


52 

Tedarring 

99 00106 753 


B 3 TOL 7403 

gal Cd 12 0 

- 

- 

1 

4 

- 

- 

4 


53 

3 e chs kant mi 14 » r 

99 00955 436 


NE 3 TGL 

□-934-8 
gal an e 

- 

- 


4 

- 

- 

4 


54 

lllutterhalt er 

□ 4 41013 010 




- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


55 

Spemnotreba 

04 04495 005 




- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


56 

S ec hskant eohr aub e 

99 00940 421 


M 9X25 TGi 

0-933-5.8 
gal Zn c 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


57 

Spann'jiiger agier und Koutrollrelais 
{IST orma lausführung) 

13665 22 005 

900791 

3142.1 


- 

— 

1 

1 

- 

“ 

1 

OO 

56 

Sylinderscliraube 

99 00936 043 


BW 5*10 'PGL 

0-84-4-8 
gal Zn c 

- ! 


2 

fl 

- 

- 

2 


59 

Scheibe 

99 CP954 234 


5,3 IGL 

0 - 1 25-3i 
gal Za 12 0 

- 1 

- 

2 


- 

- 

2 


6G 

LeliungabUndel für Spannung regier I£B 4/225 

13659 22 007 

084552 

04 0071 002 


- 

- 

1 

1 

- 

— 

1 

0 

- 

Leitung für Anschluß 30 (iItt&*-A.nlasaGr) 

B 6/A 56 

13659 22 007 

QB5942 

04 04441 000 


- 

~ 

1 

1 

— 


1 

a 

- 

Drehs trom-Li o hi m* h n hine { nahe Jit stört) 
ohne £eilriemerscheibe 

13665 11 103 

90315S 

8D42.3/009 


- 

— 


+ “ r - 



1 

OO 

- 

SJntatÖrkaFpe» vollste 

! 13665 11 103 

750105 

E042.1-500 




j 

.. 



1 

00 


r 























e O c 

BjJd 


3 « stell - M ummer 


Stüdnohl 

t 0.5 

Nr>; 


Sa<h-Nr* 

Standard- b xvt. 

Is ri teile r-h)i P 


KM 

KB 




s 

Bemerkung 

i 

2 

3 

4 


s _ 

6 

- 

Klemmstück 

13655 11 103 0506+3 

B042*1-400/1: 

2 

- 

- 

- 

- 

" 


2 

00 

- 

Scheibe 

93 00354 234 

5,3 TaL 

0-125-Et 

gal Z 11 12c 

- 

- 

- 

- 

- 


2 


- 

Federring 

33 ODail 421 

B 5 TGL 

74D3 

3a 1 CM 1? 0 

" 

* 

- 

- 

- 

- 

2 


- 

ß e g hs taut b c hranbe 

39 00941 607 

M 5^16 TGL 

0-933-4.61 
gal Zn « 

“ 

- 

- 

" 

“ | 

- 

2 t 



□pannuagercglor und Kontrollrcleiia 
(nahentatört) 

13665 22 005 9Q3124 

Ö142.1/OÜ9 


- 

- 



- 

" 

1 

ÜU 

- 

3 o chafcant s chrau be 

99 00940 337 

M 5x14 : TOI 

1-933-4.0 
ja! 3n c 

- 


- 


- 


1 


- 

Fe darrIng 

99 00811 421 

B 5 TGL 

7403 

gal Cd 12 c 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

i 


“ 

BeohStaatmutter 

99 00571 710 

K 5 ICI 

3-934-6 
jal c 

- 

- 


“ 

- 

- 

4 


- 

Eh t s fcBraub ehör 

13S65 36 001 910172 

ÖC09-5/1 


- 

- 

- 


- 

" 

1 

j 0 


Beirutzkappe, Tollst* 

13565 11 103 750180 

8009-1 2 


- 






1 

GO 

1 _ 






I 




















b 4.1 

Bild 

Etonenmjng 

Eaitel [-N j mm er 


Sttkkzuhl 

Kr. 

5od>Nr. 

Standard- biw 

Hersleller-Nr, 

KA 

KM 

KB j 

ICK 

HP 

FR/* 

5“ 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


8 

6 

- 

liditmEsotlne (TTormalausführimg} 
ohne Keilriemensofteibe 

13665 11 103 903308 

3002.22/4 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

OO 

1 

ßeühak&n titulier 

99 01037 032 

M 12 x 1,5 TG-L 

! 

Ü-93S-SO 
gal Zu c 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


£ 

Fadexring 

99 00991 374 

b 12 

7403 

gal Cd 12 0 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


3 

K ei lr i etaena c he 1 be 

53 0070D 400 



1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


4 

Sechskairtniulit ex 

99 00571 aao 

M 8 TOL 

0-9 34-6 
gal Sn 0 

3 i 

3 

- 

- 

3 

3 

3 


5 

tlatt&rhaliJöx 

04 41013 010 



1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


6 

Spannstrebe 

53 00700 505 



1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


7 

Federring 

99 00106 753 

ß B 5?Q1 

7403 

gal Cd iS 0 

3 

3 

- 

- 

3 

3 

3 


B 

S ©chakant o c hrsub ® 

99 DO940 431 

U B3:55 j TGL 

O-933-B.a 
gal Sn 0 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


9 

Schildlogcr A3, bearbeitet 

13565 11 103 05113S 

8001.4/1-000: 

1/2 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

00 

10 

Senkschraube 

; 99 00968 498 

W. 4x12 tgl; 

5683 

2 

£ 

“ 

- 

2 

2 

2 


11 

AnSchlagring 

13S65 11 103 001227 

0001.4-200:4 


1 

1 

' - 

- 

1 1 

1 

1 

00 

12 

S©chskantsehraub » 

99 01006 306 

J1 3x35 ' 1‘GL 0-931-8.8 
gs.1 Sn s 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 


13 

Rillenkugeiliger 

; 99 00110 188 

6202 : SGÜ 2981 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 


14 

Kugeilagerabdeakung 

13665 11 103 001219 

80D1.4-200:3 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

OO 

15 

' 

Halteplatte 

13665 11 103 CO1190 

8001,4“200s2 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

OO 

1$ 

Auagl eis bring 

13665 11 103 051021 

8001.4-200:3 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

00 




































E 4.2 

Bild 

Benennung 

B e »1 el l'N u in m e r 


Stückzahl 

Nr. 

Sodi-Nr* 

Standard* biw. H 

erste ll er-Nn 

KA 

KM [ 

KB 

KK 

HP 

W- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

= 4 


5 

d 

17 

Scüei’benfeder 

99 00139 G3S 

3x5 TC-L : 

491 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


10 

Anker, voilat, 

13665 11 103 801064 

8002.22-210 


t 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

CO 

19 

Ktige 1 lag« r ab de c kung 

13665 11 103 001335 

8001 .4-2p0: 6/' 


1 


- 

- 

1 

1 

1 

ÜQ 

20 

Stiftschraube 

13665 11 103 OOI091 

8001,4-000:4 


2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 

00 

2l| 

feaemng 

93 00811 421 

B 5 : TCI 1 

E 

403 

;sl Üä 1 2 c 

5 

5 

- 

- 

5 

5 

5 


22 

S ecl^k&rrtimt t er 

99 00571 710 

H 5 TOI C 

i 

-934-6 

ai Zu c 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 



ScnköGliraube 

93 00963 512 

UM 10x15 TOI 

GB3 

2 

2 

- 

- 

2 

3 

2 


24 

Feldspule I ! 

13665 11 103 650331 

8002.21/1-110 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

90 

- 

Feldspule XI 

13665 11 10 3 6 50374 

B002,21/1-120 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

90 

25 

polgehäu-Be 


8002.22-1UO 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

* 

- 

PolsehHuoe, bearbeitet 


6001.4/1-100:1 

/2 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

# 

26 

Federring 

99 00106 054 

B 4 TOI 'i 

40 3 

3 

3 

- 

- 

3 

3 

3 


27 

2 ylinder B c hr aub e 

99 00017 221 

m 4x0 : TGL [ 

-64-5.B 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


28 

DraJitbüs^l 

13665 11 103 001454 

8031,4/1-000:1 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

00 

29 

Dsolcel 

13665 11 103 001438 

8001.4/1-000 :f 


, 1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

CO 

30 

Ana chluös tüok, vollste 

13665 11 103 800539 

8001.5/009- 13C 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

CO 

- 

Haltstader 

13665 11 103 001542 

8001,1/1-100:5 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

co 






i 








































E 4.3 

m 

Nr* 

Benennung 



Sfüdzahl 

5ndvNr 

Standard- biw, h 

ka | 

KM 

KB 

KK | 

KP 

FR/ 

5* 

Bojti erkling 

i 

2 

3 

4 


5 

& 

- 

Stromschiene I>iEit Federklemme 

13665 11 103 800328 

8001,5-101 


1 

r 

- 

- 

1 

1 

1 

DO 

31 

Sühildlagei KS, vollst. 

13665 11 103 75D201 

8001.5-300/1 


1 

1 

- 


1 

1 

1 

OO 

- 

Runäring 

99 OQ9Ö9 44-5 

34x3 T&L f 

i365-wsv 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 


32 

Scheibe (nach Bedarf) 

01 00224 OOB 

8,4x20x0,2 411 

fti-U 2516 








■ 

33 

Bürate, Tollst, (& 12) 

13665 11 103 550605 

8001.4/1-301 


2 

2 

- 

" 

£ 

2 

2 

00 

34 

Büratenfinger 

13665 11 103 001325 

8001.5-300:8 


2 

2 

- 

~ 

2 1 

2 

2 

00 

33 

Büretenha1terfeder 

13665 11 103 05104B 

8001,4/1-300*' 

72 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 

CO 

36 

Zylinders okraube 

39 □0328 907 

BM 4x6 TGL l 

>-64-5 *s 

2 

2 

- 

~ ! 

2 

2 

2 


37 

BegLerachalter . 

13665 21 002 900S32 

8102.18 


! 1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

0 

3& 

Zyllnd er a ehr &ub e 

99 00928 643 

BM 5x10 T0L t 

1-04-4*8 

3 

3 

- 

- 

3 

3 

3 





S 

:al Zn u 









33 

leitmi^jabtlndel für Regler schalt er MK 3/27 

13659 22 007 065926 

04 04J52 OOQ 


1 

1 

- 


1 

1 

1 

o 


LlohtnaascMne (nahe nt stört) 

13665 11 103 903917 

8002.22/409 


- 


- 

- 

- 

- 

1 

CO 


ohne Keilrieiuenscheibe 


1 










- 

Kappe (für Bild-Ur* 29) 

13665 11 103 051114 

8001.4/109-0 IC 

) : 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

00 

- 

Anschluß»Inhel, vollst. 

13665 11 103 650315 

6001.4/109-14( 

) 

j 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

oe 

- 

Anschlüße tilok, -vollst, (für Bild-ETr, 30) 

13665 11 103 800539 

8001.5/009-131 

) 

- 


- 

- 

- 

- 

1 

oo 

- 

Klearniachelle, vollst* 

13665 11 103 650323 

8001.5/009-151 

) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

oo 

- 

Reglereohalter, naaentefchrt 

13665 21 002 900644 

3102.15/OD9 


- 

- 

r 

. " 

- 

- 

1 

Q 



-- 
















































12 













































































































































E 5.1 

Bild 

Benennung 

ß e j f e 1 IN u m m e r 


Stikkiahl 

Nr. 

S^dANr, 

Standard- bwv, 1 

Jinlftllar-Mr. 

KA 

KM 

KE 

MC I 

HP 

FRA J 

5- 

Renxgrktirjg 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

1 ! 

Batterie 

99 0051S 046 

12 V 42 Ah TG: 

j 10241 

1 

1 

- 


, 

1 

- 


- 

Batterie 

99 00516 054 

1 2 VI05 Ah tg; 

h 10241 

- 

- 

1 

- 

- 

“ 

1 


- 

Batterie 

99 00516 036 

12 VI35 Ah TG: 

j 10241 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 


2 

Inlass er Leitung (+) Batterie-Anlass er 

04 04714 000 • 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

GurraieohlauGh (für An lass er Leitung) - 
Meterware 

99 00533 332 

1 6x4-3-55 TGf> 13800 

40 p mm lg, i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Massels itung (-} Batterie-Maaoeaneoliluß 

04 01707 001 



1 

1 

- 

« 

1 

1 

- 


- 

liaaaeleitung (-) Bett terie-Haupt schalt er 

04 04746 008 



- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


4 

Ba tterieabie ckuae 

04 04708 002 



1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

• 


Bat t erieabd eokurig 

□fl 04735 005 



- 

- 

1 

“ 

- 

- 

1 


- 

Bat t ejiaa b d e c kung 

04 04721 000 



- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 


G 

VI iiike 1 & ohiena 

04 04726 004 



- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


7 

VI Lnfce La öhi ene 

04 04709 003 



1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 


a 

E e ahskaxitmut tar 

99 00571 710 

«1 5 TB 

L 0-934-6 
gal Sn e 

2 

2 

- 

- 

£ 

2 

- 


9 

Pederring 

99 00106 423 

B 5 TG 

L 7403 
gal Cd 6 o 

2 

2 

- 


£ 

2 



- 

3 ebhaksntmutter 

99 00571 856 

M 6 TG 

L 0-934-6 
gal Zn o 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

2 


- 

federring 

99 00106 745 

B 6 ■ TG 

L 7403 

gal Cd 12c 


- 

2 

2 

- 

- 

2 


10 

Hak er n c hra&b e , vo11st * 

04 04718 IDO 

- 


2 

2 


- 

2 

2 

- 

_ 



•-r- 


















































w 


Bild 

Nr, 


Benennung 


11 

12 

13 


14 

15 

16 
17 

16 

19 

20 

21 


Hekeaeohraube, vollst, 
Hakens ehr aufe e p vollat, 
Sohutskappe 
Kabelhülle 
Maeseleitim^-Band 


Maaseleitung-Band (Lenkrnigsquertr%er 
aiun Getrleba) 


BatterlehauptSchalter 
5 ftchskantachraube 
Scheibe 
Eederring 
3eoh»kautrau*ter 
3 eohskantschraube 
pGderritiß 
S achakantmut t er 


B*ifel WNu ro tu t -t 


Sach-Nr» 


04 04740 107 
04 04727 101 
04 04751 0C5 
04 04357 006 
04 04724 002 
04 04490 000 

13665 Ci 100 900070 
99 00732 656 
99 00016 374 
99 00106 745 
99 0D5Y1 856 
99 00G41 350 
99 00106 753 
99 00955 436 


SfnndirH- bzw- Hersteller-Nr. 


Si Jckiültl 


KA KM K0 


KK 


HP 


W- 


3610.4 


5i 6z20 : ?GL 0f-933-4.8 
gal Zn c 


6,4 
B 6 
I* S 
K 6k16 

e a 

K B 


TGL Of 


vpl25-St 

gal Sn 12 c 


TGL ^ 


TGL ^934-G 
al Sn c 


TGL C[ 
TGL 71 


933-3,0 
gal Sn c 




403 

al Cd 12 * 


403 

£ta od rs o 


TGL Q-934-3 


al £21 o 


E 5.2 


Semarkung 





s 

































E6.1 

Bild 

Benennung 


Be M e 1 f ■ N um m0 r 


StikkzahE 

Nr. 

Sath-Nr 

Standard- tnw. t 

teutc il er- Nr, 

KA 

KfA 

KB 

ECK 

HP 

FKA 

$■ 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 





S 



i 

6 

- 

Einbaus oheinwer f er 

13665 51 

201 950850 

3704 . 15/3 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

Frentring, verchromt . 

13665 51 

201 01125? 

3704.8-0:5 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

ßcheinwerfer-Einastz 

13665 51 

201 911239 

3709,18 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

3 

Glühlerape/Haupt licht 

13751 53 

318 4921 IS 

i? v 45/40 ■# : 

? 45 t 

' 2 

2 


2 

2 

2 

2 

0 

4 

Cf ltthlamp e/Standli cht 

13751 54- 

005 470699 

1 ? y 4 s ffi 9 

E» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

5 

G ltUilampenhalteruno: 

13665 51 

105 309221 

A TEKS 581 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

6 

Anschlüße tUck 

13665 51 

201 308753 

H IEHS 560 


2 

2 

£ 

2 

2 

2 

2 

0 

7 

Gehäuse, vollst. 

13665 51 

201 B1U374 

8704.8/3-1 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

a 

3 inbaudicht uns für Scheinwerfer 

□4 01853 

D02 



2 

2 

2 

2 

2 

. 2 

2 


9 

2 y1Indersc hrau be 

35 0(100 

DOT _ 

M 4x12; TGL 

■ 

J-84-4.6 1 

Zn o 

8 

8 

6 

B 

0 

8 

' e 


10 

Scheibe 

35 00134 

Q9G 

4,3 T 01- 

3-9021-St 
jal Zn 12 u 

ö 

8 

3 

8 

8 

S 

3 


11 

Eint)auvorderblinkleuchte ohne Gummikappe 

13665 54 

103 920131 

B580-1S/3 


2 


2 

2 

2 

2 

2 

& 

- 

lichtauatrittscheibe 

13663 54 

103 0203^4 

65S0*1S-2i1 


? 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

□ 

12 

Glühlampe/Blink- und Bremslicht 

13751 54 

D05 47247? 

12 V 21 Vf BA 

15 a 

6 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

c 

0 

13 

Seiüca 6hrau.be 

99 0096 a 

545 

BH 4x50 ‘ TGL 

5683-4.B 
gal Sn 0 

2 


2 

.2 

2 

2 

2 


H 

Senkschraube 

99 0096 a 

537 

EM 4x40 TGL 

5683-4.8 
gal Sn c: 

? 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


15 

Giunmimt erlagt % links 

04 04867 

008 

1 

.. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




—--- 
























































E 6.2 

Büd 

Benennung 

B#stfill-Nurniiter 


SliickioM 

Nr. 

SodiNr- 

Standard- biw. H 

jrdellef-Nr, 

KA 

KM 

Kl | 

KK j 

HE 1 

FS/- 


EtitmarliUMg 

1 

2 

3 

■ * ! 

| 

5 

6 

- 

Gunmiun-fcerläge r rachta 

04 04866 007 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


16 

Scheibe 

99 00977 031 

4,3 TGL (j 

;al Zn 12 c 

4 

4 

4 


4 

4 

4 


17 

Sechskantmutter 

99 00571 702 

W 4 TGL C 

1-934-6 
;al Zn c 

4 

4 

4 

A 

4 

4 

4 


18 

itfebelachBinwerfer (Gehäuse farbig) 

13665 51 303 904063 

8720.11/06 


- 

- 

- 

2 

- 

- 

2{- 

o 

- 

Halogenlampe (H 3) 

13753 51 009 483211 

12 7 55 W PK 

12 B 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

2 f- 

0 

19 

Tiirkontakt-Zuleitung 

04 04854 003 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


20 

Tlirk out akt-Ableitung 

04 04855 004 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


21 

Lifts ene enk sc hn e i de c hr aube 

99 00098 382 

1)M 3x8 i TGL 5 
f 

733 

;e.l Zn c 

4 

4 

4 ; 

4 

- 


4/- 


22 

Kanuseiobenleuchte mit Köderplatte 

13665 55 018 902455 

8533.6 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

, V " 

0 

23 

Soffitte für Kenn^eichenbeleuchtunE 

13751 54 005 471077 

12 7 5 T7S 3/ 


4 

4 

4 

4 

- 

- 

4/~ 

0 

H 

Scheibe 

04 0532t. 000 



3 

3 

3 

3 

- 

- 

3/- 


25 

Peierring 

99 00106 745 

Jj 6 : TGL J 

1 

403 

;al Ofl 12 ti 

3 

5 

5 

5 

- 

- 

51- 


£6 

3e chskantmutt er 

99 00571 85S 

N 6 TGL C 

E 

1-934-6 
;el Zn o 

5 

3 

5 

5 

2 

£ 

5/2 


£7 

Breme-, Schluß- Blinkleuchte 
öftna KMerplatte 

13665 54 SOS 920338 

8520.24/3 


£ 

2 

2 

2 

- 

-* 

y- 

o 

- 

Mchtau stritt scheibe 

13665 54 803 320484 

8520.24/1-2 


2 

2 

2 

2 

- 

- 

2f- 

0 

28 

G lilhlanpe/ß chlußliüht 

13751 54 005 470066 

12 V 5 W EA 15 

3 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

2f- 

0 

29 

Zylinder s 0 hr aub e 

99 0092B 972 

AM Sx40 TOI ( 

' r 

i-B4-4*e 

Bl ftn c- 

1 

7 

1 

7 

“ 

- 

7/- 





























































E 6.3 

Bild 

Benennung 

B »st eJ 1 *U um m o r 


Studaehl 

Nr- 

Sach -Nr. 

Slandard- biw. F 

ersteher'hfr. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S' 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Zylindersckraube, rechts 

99 OU92E 601 

AM 6:05 TG1 C 

j)-ß4~4-ö 

es! Zn o 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/“ 


30 

Scheibe 

99 00134 121 

6 ? £ TGL <3 

i 

-90 21-st 
al Ztl 12 n 

r 

S 

8 

0 

8 

- 

- 

8/- 


31 

Gummiimt s t 1s £« , 1 Itücs 

Ü4 04071 004 


1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


- 

Guitmiunt erlag« , rechts 

Ü4 04S7Ü 003 



i 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


32 

Heb eie o Ja luöl eu olit e 

13(5 iS 5 54 30(5 920039 

6520*14 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

- 

Glühlampe 

13751 5d 005 472475 

12 V 21 17 BA ' 

5 13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

33 

RUükf shrache inwer-f er 

13665 51 303 920098 

8725-3 


1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

- 

Glühlampe 

13751 54 00 5 470062 

12 V 15 W BA ' 

5 s 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

34 

Bllalc-i Erema-, Schluß- K emi t; e ± oh enl suchte 

13SS5 54 308 920450 

0522* 2Q 


- 

» 

- 

; - 

1 

1 

1/- 

0 

- 

LichiaustriL; tscheibe 

13665 54 S03 82074C 

8522.20-1 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1/- 

0 

* 

35 

Blinke * Brems- Schlußleuchte 

13665 54 608 920418 

8520.25 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1/~ 

0 

~ 

liohtaustiittscheibe 

13565 54 £08 620599 

3520,25-1 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1/" 

c 

36 

Bande1-Bück s t r a hl e r 

04 04920 006 

! 

, 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2/- 


37 

Scheibe 

99 00032 405 

A 7 ■ TGL C 

i 

1-440 

;al Zu 12 c 

| 





2 

2 

2/- 










































13 





































Bild 

Nr. 


B*itell-Ntjminar 


SKkkwhl 

c r.i 

Bemannung 

Sadi-Nr. 

Standard- biw. Hi 

-rclelier-Nr. 

KA 

KM 

KB j 

KK 

HP 

W- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 





5 




6 

1 

Auftauachäinwerfor (sahwara - 
mit 3treuseheIba) 

13665 51 105 90041? 

3703.4/01 


- 

- 

- 

2 

- 

- 

2/- 

Q 

- 

ammonpa 

13751 54 DOS 470002 

12 Y 15 Vf Bk. 1 

> a 

- 

- 

- 

■ 2 

- 

- 

2/- 

0 

2 

S uchs c h © inw ©r £ er 

13665 51 30B 903642 

6710.4 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

V- 

0 

- 

nalo^anlompö (K 3) 

13753 51 009 433211 

12 V 55 IV PK 2 

a B 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

V- 

0 

3 

Unterlass 

04 Q5034 002 



- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 /- 


4 

Senkschraube 

99 00966 143 

m 6x20 l'GL 5^83-4.8 
gpl zn c 

- 

- 

- 

3 

“ 

- 

3/- 


3 

Unt »rlegscheilie 

04 05321 ooa 



- 

- 

- 

3 

- 

- 

:t- 


6 

B'edcrring 

99 00106 745 

B 6 ML 7! 

e 

403 

jal öd 12 0 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

3/- 


7 

B echskantmiii t ar 

99 00571 856 

E 6 TGL ol—934-S 

gül En 0 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

3 /- 


8 

Hora 

13665 42 102 900054 

8412,12 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

9 

3 eohgk&ntaclirsubs 

99 00940 462 

M 10x16 TGL cj-933-8.8 
gal Zu c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Fedorring 

99 00106 376 

B 1Ü TGL 7403 

gal Cd 12 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

3 IcherunssMls s 

13565 63 106 900679 

8819.1/1 


- 

- 

- 

- 

— 

** 

1 

0 

12 

Innen! suchte 

13565 56 002 910260 

8836.7/1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

13 

Innen! suchte 


6838.7/11 


1 

1 

1 

2 

- 

- 

1/2/ 

D 

1 

Soffitte für XrnienXauchte 

13751 54 005 +71077 

12 V 5 U S 0.5 


4 

L 

4 

4 

6 

2 

2 

J 

4/6/ 

3 0 




















































































E 7.2 

BIM 


Btdieil'N 11 mrne r 




Studauhl 



Nr 


Sa di-Nr, 

Standard- bm b 

erataflar-N/. 

KA 

m 

KB 

KK 

HP 

FRA 


Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Z yllncLerb 1 e c fts chraub e 

9$ 00127 686 

B 4,2^16 TOI C 
l 

-7971 

:ctl Zn c 

4 

4 

4 

6 

2 

2 

t/6/ 

3 

H 

Elektronischer Icipulageber 

13665 42 305 900265 

0901,1/07$ 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

1/- 

0 

- 

Ey Zinderb 1 echs c hrau b e 

95 00127 670 

B 5*5x1 i TOI C 
£ 

-7971 

öl Zn 12 c 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

2/- 


- 

Scheibe 

99 OÜ032 212 

A 5,3 1 : TGL C 

: % 

I 1 

-44Q 

al En 12 c 

' - 

- 

- 

2 



2/- 


15 

Steekerdoae 

136 S 5 62 30 s 900054 

8820*101 


- 

- 

- 

2 

- 

« 

2 /- 

O 

16 

Summer (12 V) 

13665 42 503 9330 Ü 8 

491 

i 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

1/- 

O 

- 

EylIndersobraube 

99 00923 281 

BM 4x1 G ’ EGI 0 

i 

j-84^4,8 

;al En - c 

- 

- 

- 

1 

- 

. - 

1/“ 


- 

Ey1Inderachr&ube 

99 01100 007 

BM 4*12 ^{EGL q«84“4-a 
gal Zn c 

j 


- 


I 

- 

- 

V- 


- 

Federring 

99 00106 054 

B 4 ; Tflü 1403 

gal Cd S c 

- 

- ; 

- 

2 

- 

- 

2/- 


17 

Signaldru 0 kknopf 

04 04894 002 

. 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

1/- 


- 

S □ nkb 1c chci c braut C 

99 00127 694 

1 

B 2,9x13' TGL 0-7971 

gal Za 6 e 

( 

- 


- 

2 

- 

- 

2/- 


18 

Elende fUr Kippschalter 

04 04914 008 



- 

- 

- 

1 

- 

- 

V- 


19 

Kippschalt ar 

13665 61 901 900206 

6600.25 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

1/- 

0 


E y lind er blec hfl 0 braut © 

99 00127 686 

B 4,2x16 TGI Ü-7971 

gal Ztl e 

: 




2 



2/- 



I 
















































































j 


E8.1 

Btfd 

Nr, 


0 a>1 □ [1 - N u in m c r 


SfUduah! 

Bor^niiung 

Sadi-Nr, 

Standard- binr. H 

ersleUer-Nr, 

KA 

m 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

5- 

Bemerkung 

1 

% 

£ 

4 





5 




<5 


Binsats für Instrumententafel mit 
Instrumenten und Kabelsats 

04 04518 oaa 



1 

1 

- 

- 

1 

1 

V- 


- 

Sinüati ftlr Instrumententafel mit 
laatruinenten und Kahelsata 

04 04635 001 



- 

- 

1 

1 

- 

- 

1/- 


1 

Einsatz für Inetrumeirtentafel, grundiert 

04 04Ö19 001 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Line ens enksc hmub e 

99 00657 611 

M -1x12 mh : 

1 

'637-4.8 
;al Zn 0 

e 

6 

6 

& 

6 

6 

6 


- 

3 e ohe Icantmut t e r 

99 00571 70£ 

M 4 TGL C 

| 1 

1-534-6 
;al Zn c 

6 

6 

G 

6 

6 

6 

ö 


- 

Gummis aheibe 

04 04633 003 



6 

6 

6 

& 

6 

6 

g 


' 2 

Mach—*Wasch“ Intervallachalter 

13665 79 001 900070 

8692. B/1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

3 

SÜndanl aßs cka 1t er 

13665 61 100 910105 

0630 . 8 / 2 ] 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

4 

Kambl-Gerät 

91 05000 102 

3.1401/03 (3) 

09 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Gaechwindlgkeitßaieseer 

91 0500D 174 

3.0230/34 C3) 

01 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 


6 

King 

04 04653 COQ 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


7 

LlcfttareheGlmltar 

13665 61 303 910172 

8620 , 16/1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

Schuhenhalter (GeblHae) 

13665 61 901 900257 

8620 , 1 / 1 ' 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

: 9 

Re ge leider et and mit fielen Drahtenden - 
65 mm lang 

04 04632 007 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Elewmbttgel 

04 04665 003 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

Schubschalter 

13665 61 901 900097 

1 8600.23. 


1 

1 

1 

3 

1 

1 

1/3 

0 





























































»Id 
i Nr. 

Benennung 

Bette 

5a4i-Ntv 

"T; 

2 

3 

12 

Kabalsata ISB 4?/iS 

13659 £2 007 0S5854 

- 

Kabelsatz 



Licht leltungesatz ESB 16/37 

13653 2Z 007 065802 

- 

Lichtleltvragaaatz L3B 12/44 

13653 22 007 084982 

- 

LiclitlöiiJtmgsaat^ JGSB 14/53 

13659 22 007 084990 

- 

lichtleltungßöfitz L5B 13/40 

13653 22 00? 0B587O 

13 

3 chiibeaha.lt er (Warnblinkanlage} 

13665 61 901 900636 


GlUhi&mpe 

13751 54 005 470646 

14 

Schubschalter (tfe beiSchlußleuchte/ 

13665 61 901 900273 


UöbölHtshe inuirerf er ) 


15 

Biegsame Welle 

99 00376 033 

16 

Purchführuns für biegsame Welle 

04 04557 003 

17 

Ins trument eti tafele in aats für ßchaltertafel 

04 04575 005 

18 

Deckplatte 

04 04576 006 

19 

2y1inüerb1 e c bs ehraub $ 

99 00127 670 

20 

InstrumententafeleinsBitr: iür Zusatzgeräte 

04 04580 002 

21 

Lrenschslter (Aufbau 0 che iiwerf er) 

13665 41 300 9C0097 


GlttilBinpa 


13751 54 0Q5 470640 


i-Nuvnmer 

Standard- btw. 

Herstal ler^Nr. 

4 


f 

04 04840 006 


04 04341 007 


04 04860 026 


Ü4 O50T3 000 


Ü4 0^074 001 ; 


04 04321 031 : 

; 1 


3600.31 j 


12 7 2 ff BA 7 

l 

0 

8620,1/3 


k 2/H 3-2100* 

3,2 

TGD 

16253 

B 5,5x13 TG1 

J-7971 

{ 

| j 

;al Zn 12 c 

6600.20 : 

i 


12 V 2 .T BA 7 ! 

s 



















w 



1 


E 8.3 

Bild 

Nr. 


B*M*l 

l-N um m 0 r' 


StürfcxaM j 

Benennung 

Södi'Hr- 

Stcndord- bzw. 

■ierslaÜlw-Nf. 

ea 


KB 

a 

m 


i! 

l| 

3 

7 

3 

4 


■ 



B 

mm 

■ 

mm 

■hbm 

22 

Bessert i^ngsbrü&ke* vollst, Sctnveißteil 

04 04309 015 

; 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


23 

Scheibe 

99 QD 954 234 

5,3 TGL 

0-1 25-St 
gal Zn 12 e 

3 

3 

3 

3 


3 

3 


24 

Fedeiring 

99 00611 421 

B 5 TGL 

i 

7403 

gal Cd 12 c 

9 

9 

9 

9 


9 

9 


25 

Sylindexs -.brau be 

99 0092 © 964 

BUT 5* 12, TGL 

0-84-4*8 
£öl Zn 0 

6 

G 

6 

€ 


6 

£ 


26 

Le itunge v er binde r 

13665 63 309 90004S 

0000 . 1/3 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

- 

Sy 1 Inders ehr au fce 

99 009 29 691 

Alff 4x20; TGL 

0-34-4*0 
gal Zn ü 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


27 

Sicilierungsd-ose 

13665 63 106 900775 

6 G 11.15 


1 

1 

1 

1 

1 

1 ■ 

1 

0 

2 ß 

Einlage 

04 04915 005 



1 

1 

1 


1 

1 

1 


2? 

S1cherungedose 

13665 63 106 900919 

8811.16/1 


T 

1 



1 

1 

"1 

0 

30 

Einlage 

04 043U 004 



1 

1 


1 

1 

1 

1 


- 

D icherungödüBfi 

13665 63 106 900193 

8811.7/1 


- 

“ 


1 

- 

- 

V- 

0 

- 

Bo ;£ e a t lgung a brüo ke 

04 04822 004 



- 

- 


1 

- 

- 

V- 


- 

3 ölmalze Ins at s 

13665 63 202 931045 

25 A 146 KER 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

- 

Schmelze inaat s 

13665 63 E0E 931029 

B A 142 KER 


11 

11 

11 

13 

11 

11 

n/i: 

0 

- 

Schmolseinsat e 

13665 63 202 932013 

4 A Hl 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

31 

Elelcfcr amagnetisch betätigter Abblendachalter 

13665 61 901 900556 

0662.3 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

D 

32 

: sy1ludersehraute 

99 009E8 843 

B* 5x10: ISL 

0 - 34 - 4.3 

gal Zn 0 

3 

3 

3 

3 

_ 

3 

3 

3 
























































1 































































































tv.i 

Bildf 

Benennung 

Qflit«11 -N u |7)m er 


SWdtiahi 

Kr, 

Sadi<Nr, 

Standard- biw. H 

^l&Iler-Nr, 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRA 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

S ahel’benh'aocÜ&ulage A 7/12 V 

13665 71 018 9310+5 

C2.+ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

BahMlter 

91 13001 296 

rar 9013 < 4 ) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

7 ei-E ohTu fikapp e 

91 17002 902 

i 

rar 9001 ( 5 ) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


3 

BaMltarkorl? ohne Haken 

91 13001 183 

9.0030 (4) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

%y lindere ohne Idsshraube E 

39 00098 374 

KI 4x10 TCUj 5736 

gal Zn 0 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 

2 


- 

F&derrlng 

99 00106 413 

B 4 IGL T 40 > 

gal Cd £ c 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 

2 


- 

Scheibe 

99 00954 2+2 

4,3 tTGL 0 - 125 —St 

gal Zn G c 

1 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


4 

Pumpe, vollet, - 12 V 

91 13011 8+5 

9.0093 (+) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Motor 12 7 

91 13012 828 

WH 9012 j[5) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

PlcbtUEiga & e tue ibe 

91 17002 935 

WH 9008 (5) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

WlotDi'kappe 

91 13011 835 

9.0001 (5> 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . 


5 

T-StUck 

91 13001 150 

',TH 9016 (5) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

RUßke^jiilsgYent 11 

91 13001 214 

* 

9.0010 t.5) 


1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 


7 

Fl&chmrft&r 

99 01035 006 

4,2 (KL 22151 

2 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 


B 

Einnt v ahldü ae 

91 13011 827 

9.0002 {5} 


2 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 

V 

9 

ITlö oho rann 

13565 72 002 931301 

87+6.19/11 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

10 

¥i 10 □ her^e 0 töngo 

13665 72 002 931759 

87+6.12/3 

.. 


■1 

1 

t 

1 

■; 1 

1 

1 

0 










































Rapfell-Ntimner 


Benennung 


2 


Standard- biw. Hersteller-Nr, 


E 9.2 


11 

ÄHBaHlsgatttöH 

04 04376 017 

12 

l’mlaulfr 1 a c her mol; or 

13665 71 01B 901196 

- 

CmlaurwlaclLerjiiotor (naJriantatört) 

13665 71 01B 901217 

13 

Zahneehelbt* 

99 00100 483 

14 

Sechskantmutter 

99 00571 

15 

Gummipuffer 

91 13905 982 

16 

ÖlstGasrohr 

91 13905 974 

U 

8ühelbo 

99 00134 330 

18 

Sechskaivfcmutt ar 

99 00571 710 


r StiidtzaE:l 

KA KM KD KK HP FR/- ^ Bemerkung 


2 2 2 

1 


A 6 5?C:L Q-6797 

feal Cd 6 c 

M 5 OM. 0-934-6 

gal Zn c 
I 

710 20 Ö 003 



710 20 0004 
5,3 TG] 


TGL ji-9Ü2l-St 
gal Zn 12 c 

r J!GL 0^934-6 
tal Sn ö 


i.l 11 

0 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 3 






































































All 

IHM 

Eäorconnu ng 

i 

äeilelE-Numnrer 


StüdzaJil 

A 1.1 

Nr, 

SuckHr. 

Standard- bj.w. I lersleHur-f 1 

Ir. 

KA 

KM 

KD 

KK 

HP 

FR/- 

5- 

B«m«rhting 

1 

2 

3 

.4 



5 



6 

1 

Brsatakaroaeen 

Kastenwagen. (KA) - H^rmalauef'tlhru.iag, 
grundiert 

04 00HB 024 



1 

- 

- 

- 

*- 

" 

- 

■ 

- 

KJL - IforqalausfütrunSi grunaiex^t 
mit Fahrer- und Beifährerßita 

□4 00149 025 


1 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 


- 

ZA - normalausführuttg, grundiert 
ohne Terglasung und Gumiformteile 

04 00247 027 


1 

- 

- 

- 

- 

« 

- 


- 

JA - IToriü&laugführung* Rohkarosae 
grundiert 

04 00357 008 


1 

“ 

- 

- 

- 

- 

“ 


- 

KA - Sonderausführung KA/VA f 
einfarbig lackiert 

□4 00150 035 


“ 

- 


- 

- 

- 

1 


- 

KA " Sonderausführung KA/MI, 
einfarbig lackiert 

04 00152 037 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 


2 

■ Kasten-Mehr^eckwagen (KIT) - 
IToroalau s Führung, grund Icrt 

04 00169 020 


- 

1 

- 

- ! 

- 

“ 

- 


- 

KM - TTorrnaläuaführuTLgj grundiert 
mit Fahrer- und Bei Fahrers ita 

04 00191 027 


- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

KM - TtforaalauBführrngj grundiert 
mit kompletter 3itsgarn±tür 

04 00192 026 


- 

1 

- 

- 

“ 

- ' 

- 


- 

KM - Itormalatt&ffthrimg, grundiert 
ohne Verglaoung und Gummiformtelle 

04 00249 020 


- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

KM - TScirnalauefiihruug, KokkaroemB 
grundiert 

04 00360 003 


- 

1 

- 

-■ 

- 

- 

- 


' 

K3J - Sonderausführung M/M, 
einfarbig lackiert 

04 00170 022 



' 

■n 


“ 


— 

1 



















































A 1.2 

Bild 


Befiel 

l'Huniinfti 


Slüdaahl 

Nr. 

V 


Soci*Wr, 

Slandard* biw, H erstell« r^Nr 


JCA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Aarntrkung 

1 

2 

3 

A ; 



5 

6 

- 

KW ~ 3 onderausFührung OI/KLF* 
einfarbig lackiert 

04 00151 044 



- 

- 

l 

“ 

- 

- 

1 



KM - Sonderauaftlhrung KM/VA* 
einfarbig lackiert 

04 00194 038 


- 


- 

- 

- 

- 

1 


- 

KM - Sonderausführung ISM/Hdr, 
einfarbig lackiert 

04 00195 030 ' 


- 

- 

- ■ 

- 

- 

- 

1 


3 

Kleinbus (KB) - ItformlaUBführui^, 
grundiert 

04 QQ15B 025 


- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 


* 

KB - Nörmmlaus Führung, gnmdiex’t 
mit kompletter Sitagamltur 

04 00159 027 


- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

KB - flormalaus Führung, grundiert 
ohne Ifönglaaung und GummiformtefU 

04 CO248 023 


- 

- 

1 

- 

- 

- 

— 


- 

KB - Hormalaufliüiirurg, Hohkarcäse 
grundiert 

04 00358 000 


-/ 

- 

1 

! - 

- ■ 

- 

- 


- 

ES - Sonderausführung KB/VA, 
einfarbig lackiör 1; 

04 001£o 037 


- 

- 

- 

- 

* 

- 

1 


- 

KB - Sonderausführung EB/Hdl* 
einfarbig lackiert 

04 00161 036 


- 

- 

- ■ 

- 

- 

- 

1 


.4 

Krankewagen (KZ) - Koi^lftuaführimg, 
einfarbig lackiert 

04 00162 071 


- 

- 

- 

1 

- 


- 


- 

KE - Horinalaneführung, einfarbig lackiert 
nit Fahrer- und Beifahreralts 

04 00196 072 



- 

- 

- 

1 

- 

* 

- 


» | 

KE - SonderaUflfüJmmg EK/VP # 
zweifarbig lackiert 

04 00163 056 



- 

- 


- 

- 

- 

1 


- 

3CE ™ Sonderausführung EK/VAj 
einfarbig lackiert 

□4 00164 057 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 





































• 

A 1 

1.3. 

Bild 1 ' 

Beitell-Nurnm er 

■p 

Siüdzahl 

A 1 

Nr. 

Benennung 

Sach-Nr* 

StGtidctrol- b*w. Herste [ferN 

KA KM 

KB 

KK 

HF 

J FRA 


Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


& 

6 

5 

KK. - Sonderausführung KK/tödI, 
einfarbig lackiert 

Pahrörtmuö-R&iamenauamiiriiEig <FH) - 
ITormalaußfilhrimE r grundiert 

PH - ÜTormalaüflf ührung f 
einfarbig lackiert 

TR - B'ormalauaftlhrung- grundiert 
mit Fohrai^ und Beifahrerflita 

TR - X/oraalanofUhrungp RohkaroeBe 
grundiert 

F obrer hau g-Ralmeiiaus fübnmg für Koffer- 
auf bauten (PH/-)* einfarbig lackiert 

FR/- grundiert, 

mit Fahrer- und Beifahrersitz 

04 00165 041 

04 00166 034 

04 00167 035 

04 00166 036 

04 00359 ooi 

04 00197 032 

04 00259 022 


- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




































W&m*: 




■^i^j ,:" 1 n:ilijItS.M;;JVll'^jp :\ .fl'üäsijijteJ 


isRSäfi 





































i A 1 

Bild 

Bemannung 

B o } t « 11 ■ N u in in « r 


SlöJdtiohl 

A 2. 1 

Nr. 

5 ach-Nr, 

Standard biw< btarst eifert 


KA 

KW 

KB 

KK 

HP 

FRA 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

'U 1 



5 




6 

1 

BuEversieruns* vollat* 

04 05030 003 

| I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 , 

1 


2 

1 Liiiöeneenkeiohraube 

99 00657 580 

BH 5x12 IGL 56 

' 20 

07-4.0 

1 Zu c 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


3 

Kl ennnsttLok 

53 06003 7PT 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

4 

Schriftzug BABKAS 

04 07327 012 



1 

■ 1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Schriftaug B 1000 

CH 07407 012 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

IFil-Zelcjhea 

04- 07437 001 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 ' 

Klemmstück 

53 06020 008 



S 

8 

ß 

8 

8 

s 

e 


8 

Kühlerafcdcckuiig, vollst. 

04 09444 007 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


9 

Stoßstange, ^ovti Schwei%ruppe 

04 05852 105 ; 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Winkel ftlr Stoßstange 

04 05863 003 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


11 

3 echakant schraube 

99 0094.1 471 

31 10x20 OGI 0- 

; ga 

933-5.6 

1 Zn c 

14 

14 

14 

14 

10 

10 

14/- 

0 

12 

Pederring 

99 00106 376 

B 10 TGI 74 

1 S* 

Pca 12 0 

14 

14 

14 

14 

10 

10 

14/- 

0 

13 

Scheibe 

99 00016 856 

10,5 TGL a- 

S 1 

125-3t 

1 Zn 12 c 

14 

14 

14 J 

14 

IG 

10 i 

14/- 

0 ■ 

14 

Platte 

04 05864 004 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


15 

Stofleclce! hinten links Schweißt eil 

04 05904 401 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


- 

Stoflecke f hinten rechts Schweißten 

04 0 5905 102 



1 

1 

1 

1 | 

- 

- 

1 h 


16 

Scheite 

99 00016 382 

e,4 73L 0—fl25—Sü 

gal Sa 12 c 

i 1 . 

4 

4 

4 ■ 

4 

- 

- 

4/- 



1 









































Md 

Kr. 


Ernennung 




* 

* 

2 

17 

Federring 

1Ö 

5 e dh g karrt; ß o hr aut e 

19 

Scheibe 

23 

Rückstrahler 























































A 3.1 

Bild 

Nr. 

El Spannung 

Bastei 

I - Hammer 


Stück« hl 

Sa di-Nr. 

1 i 

Standard' fajw. HftrjMlIerJ 

Ir, 

EU 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 






6 




6 

1 

Rahmen, vollst. 

04 02563 028 



- 

- 

- 


1 

- 

V- 


- 

Rahmen, vollem. 

04 D2571 028 


- 

- 

- 

- 

- 

1 

V- 


2 

Auf läge stück für Rahme tibrü c Jce f vollste 

04 02431 108 


- 

- 

- 

« 

2 

2 

2t- 


5 

jiafcraantirUcäce mit Gurt, vollst. links 

04 02430 1D6 


- 


- 

- 

1 

1 

V- 


- 

Rahmentoüolce mit Gurt, yollßt* rechts 

04 02502 104 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 /- 


4 

f er bindurtga hie oh 

04 02436 104 


- 

- 

- 

- 

6 

£ 

6/- 


5 

Auflagebock 

04 02457 W 


- 

- 

- 

- 

6 

- 

6/- 


6 

Auflagebook für Koffer 

04 02543 104 


- 

- 

- 

- 

- 

6 

6/- 


7 

QuartrMgeroberteil 1 und 3 

□4 02507 100 


- 

“ 

- 

- 

2 

2 

£/*■* 


a 

Auflageback für Pahnjrhsuaaufhtngung # 

llnica 

04 02509 102 


“ 

“ 

- 

- 

1 

1 

V- 


- 

Auflagsbock für Fahr erb aus aufhängung* 
rechte 

04 02510 104 


- 

- 

- 

- ! 

1 

1 

1/- 

* 


längsträger, außen 

04 02512 106 


- 

- 

- 

! - 

2 

2 

2t- 


10 

quertrUgar 4 

04 02513 103 


- 

- 

- 

- 

2 

2 

2t- 


11 

Stirablecla 

04 02519 104 


- . 

- 

- 

" 

2 

2 

2t- 


12 

Itängoträger 

04 02527 1Ü4 


- 

- 

- 

“ 

2 

2 

2t- 


13 

Ausleser für Kraftstoffbehälter 

04 02528 105 


- 

- 

“ 


4 

4 

4/- 
























































H 

15 


16 

17 

18 
19 


2Ö f 


Strebe für Haltewinkel 
Haltewinfcel für Auspuff an läge 
Balteplatte* verschweißt volle!, links 
H&lteplatte, verschwelßi vollet, reohtn 
Sttitzbook für Fahrerhauaaufhlngungi vollet* 
Unterlage für Sttttsbcok 
Sechskantschraube 
3 o hvriaig urige d ämp fer 
Scheibe 


21 

22 

23 


■24 


25 

2G 

27 


Federring 

3 echskantmut tor 

5eobskantschraube 

Scheibe 

DiBtancroiir 

Unterlegscheibe 

Federring 


04 02536 105 
04 D2GQ2 108 
04 02550 103 
04 02545 106 
□4 06384 005 

99 00940 421 
91 13000 270 
99 00016 332 
99 00106 753 
99 OD955 436 
99 01006 074 
99 00134 322 
04 06386 000 
04 06243 081 
99 O0311 374 


26 


3 ® c SiskantMu 11 er* 


99 0O955 477 


















A 3.3 

m 

Benennung 

! bestall-Nummer 



Stückzahl 

Nr. 

j S adv Nr, 

Standard* law* HeritaltanNr 



KA 

KM 

K3 

KK 

HP 

FR/- 

S- 

Semarktmg 

1 

2 

3 

4 





5 




6 

29 

| SectiBkantaohraTibe 

99 00941 496 

3J 10x25 TC5-L CH 

j gaJ 

133-G 
, 3n 

US 

0 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4/- 


30 

Federring 

99 00106 376 

fl IQ TGX 741 

ga: 

»3 

: Cd 

12 Q 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4/- 


31 

Scheibe 

99 00032 421 

A. 11,5 l&I 0-1 

gal 

40 

sn 

12 0 ! 

- 

- 

- 

- 

4 

: 4 

V- 


32 

SsMie Oblech für Hut profil 

04 02520 106 




- 

- 

- 

- 

2 

2 

2/- 


33 

Knotenblech für iririt©rredersttlt£e 

04 02435 104 




2 

. 2 

2 ! 

2 

2 

2 

2 


34 

Lagerhoek, rollst , 

04 02612 101 




1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 


35 

Haltablech 

04 02372 1CJ1 

i 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


36 

Querträger 2 links, vol Ißt , 

04 02468 100 




1 . 

1 

1 

1. 

- 

- 

1/- 


- 

Querträger 2 rächte, rollet. 

04 02466 107 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


37, 

Querträger 3 links, rollet. 

04 0 2471 112 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


- 

Querträger 3 rechts, rollst. 

04 02469 118 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


3S 

Rehr für Wagenheber, rollst, rorn links 

04 02594 106 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- 

Rohr für Wsgenheher, rollst, rechts vom 

04 02595 107 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


39 

ftinterfederstiitsö , linke rollst. 

04 02562 002 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Hinterfederattltse* rechts Tollst, 

04 02561 001 

- 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


40 

Hftltebock, rollst. 

04 0 2577 105 : 




1| 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


41 

Querträger 4 mit Pederwegbegrensting, 

Tollst, hinten links 

04 02462 107 




1 

1 

1 

1 

- 

- 

v- 



















































m 0% m 

Bild 

Benennung 

Beitel 

s 

l'Nummei 


Stückzahl 

A 3a 4 

Nr. 

Sodi-Nr, 

| Standard- hin, HcrilellerNr 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

* 

Bemerkung 

1 

2 

3 

1 < 





5 



6 

- 

Querträger 4 zait Federwaghegrenzung, 
vollöt* hinten rechts 

04 02481 106 

■■■ ■ 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


42 

Querträger 5 

04 02488 104 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


43 

längs träger, linke 

04 02360 106 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


- 

LängntrSg-ur * rechts 

04 02353 104 



1 

1 

1 

1 

- 

- 



44 

G ege inhalier 

04 02610 10a 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


45 

Gsgenhalier für fTajidbremaraeil 

04 02389 101 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- 

R&hmejagatielj vollste 

04 02553 QIS 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4b 

EinBchwaiBaake für Querträger 

04 02367 104 



2 

2 

.2 

2 

2 

2 

2 


4? 

Einscftweißöokct für Querträger 

04 02368 105 



2 

Z 

2 

2 

2 

2 

2 


48 

Einsctmreißecke 

04 02371 100 



4 

4 ' 

4 

4 

4 

4 

4 


49 

VeretärlauaKeecke, vullat * 

04 02373 102 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


50 

Hehmenkonaol 

04 02388 100 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


51 

Querträger, vorn vollste 

04 02395 124 


1 

1 

1 

1 

1 . 

1 

1 



Querträger 1, vollst. linke 

04 02410 117 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Querträger 1, vollat* rechts 

04 02409 115 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Halt ahiecli für Bramsaehlauch 

04 023T5 104 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


53 

Halter für Wlndechutzsäuie, vollet, linke 

Ö4 02437 110 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



















































































































.4 


*41 

Bild 

- 

Bestell 

['Nummer 


Stückzahl 

A 4.1 

Nr. 

DflDenming 

Sndfi+Nr. 

| Standard- hiw* HerdeII bt-Nit, 


KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

S 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

- 

Beden, vorn vollct* 

04 01550 110 


; 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

Boden, vorn vollst. 

04 02G05 113 


- . 

- 

- 

- 

1 

1 

1 


7 

ficdeiiblech, vollste vom links 

04 01953 105 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Büdenblech, vollst* vorn rechts 

04 02014 106 


1 

1 _ 

1 

1 

1 < 

1 

1 


3 

MotorVerkleidung Vorderteil, vollat. 

04 07359 102 


1 

1 

1 

1 

1 

1 i 

1 


4 

Radkasten mit Seitenteil, vollet* links 

Ö4 01330 101 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

Radkasten, vollat* vorn links 

04 01991 102 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

€ 

Sitsauflagü f vollst* Fahrers±ta auSan 

04 01992 103 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


7 

Seitenteil Für Motorverkleidimg, linke 
hinten 

04 01995 106 


7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


8 

Seitenteil für Motorverkleidung, links 
vom 

04 01996 107 


1 : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Winkelaoliiana für Seitenteil 

04 01S3S 105 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

Radkasten mit Seltenteil, vollst* rechts 

04 01964 103 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


11 

Radkeaten, .volle t, vorn, rechte 

04 01965 117 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

Sitzauflage p rechts aüQen völlet* 

04 02010 102 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

13 

Sol tun Le 11 für Mo torVerkleidung, reckte 
hinten 

04 01982 101 


7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


14 

Seitenteil für Siotorverkleldimg, rechte 
vorn 

04 C1933 102 

L : . J 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 






































jl m rt 

Bild 

Nr 

Benennung 

B « j t « 1 I M u tn m c r 


5lüiiahl 

A 4.2 

5 adv Nr. 

Standard' biw, Herirel evN 

> 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

fr;- 

s- 

Bemerkung 

] 

2 

3 

4 





5 



6 

15 

Winke Ischien^ für- 3eitentsil f volliat. 
rechte 

04 019S4- 103 



1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


IG 

Boden f vorn links - Hinterteil 

04 01973 100 



1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


17 

Boden, vom rächte- Hinterteil 

G4 01972 ioa 



1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


ie 

Halter für Spannschraube* vollat. 

04 01968 107 



2 

£ 

£ 

2 

2 

2 

2 


19 

MotorVerkleidung, Hinterteil vollat. 

04 01997 116 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


20 

Bodenblech stück, vollst* 

04 02003 103 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

Eodonmittelteil, vcllst. 

04 02006 106 



- 


- 

- 

1 


1 


21 

Schiene fUr 3efrijjutsf&ager 

04 01658 000 



4 

4 

4 

4 

- 

- 

4 


- 

Saahßkantsehraub e 

99 00941 568 

M 6x12 ?S1 0-9 

! 

'33-4.8 
i Zn o 

4 

4 

4 

4 

- 

- 

4 


— 

Fadex-ring 

33 nnine 745 

.B 6 5*1 740 

gaJ 

'3 

; ca 12 e 

4 

4- 

4 

4 

- 

- 

4 



ftreiapitsmiet 

99 01043 013 

4x10 T&L 2SS 

i sM 

38-rrn a 

Hi 6 

4 

4 

4 

4 

- 

- 

4 


22 

Sc: haut- z fiHnger* vorn voll a 1 4 

□4 01845 013 



2 

£ 

2 

£ 

- 

- 

2 


“ 

Schmutzfänger, vorn vollet. 

04 01B17 001 



- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 


- 

Zy1inderaohrauh © 

99 00127 604 

B 3,5x13 TOS 0-7 

1 gal 

971 

Sn c 

“ 

- 1 

- 

- 

8 

B 

B 


23 

Sprit Irenas er schütz, links vollste 

04 01776 016 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


24- 

SpnitEwaeöeraobntE, rechte vollst* 

04 01772 004 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


25 

3 echskantautter 

99 00571 856 

M 6 TGL 0-9 

! salj 

b*-G 

| Zn c 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 




























































A A O 

Bifd 


Bau b\ 

[■Nummer 



Stückzahl 

A 4,3 

Kn 


Sach-ttr. 

Standard 

bsw, HerstaltarM 

u 

KA 

1 SM 

.KB 

KK 

[ HP 

F Rh 

S* 

Bern« rk urig 

T 

2 

3 

4 


5 



6 

26 

Föderring 

99 D01C6 745 

B S 

iGIr 74 
& 

l 5 0d 12 0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


27 

Scheibe 

99 00016 374 

6,4 

^GL Ü-j 

ga i 

25-St 

1 Zn 12 c 

1 

5 

5 ' 

5 

5 

5 

5 

5 


£0 

; Sechskantschraube 

99 00941 455 

M 6x10 

TQi 0-933-4.8 
gal Zn <s 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


29 

Schlauch 

04 01771 003 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


~ 

Kotorhau.be mit Klappe t vollet* 

04 01827 011 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


30 

Zlotorhaube, vollet. grundiert 

04 01630 015 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


31 

Sitsaufläge t vollßt* üTahrarßitä innen 

04 01607 104 




1 

1 

1 

1 

1 

1 ; 

1 


32 

Tührmigaachiene t vollet* 

04 01763 003 


1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Senkschraube 

39 00968 385 

JäH 6x16 

. TG-L 56t 

g&: 

13-4.3 

L Zu e 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


33 

Klappe t vollste für Motorhaube grundiert 

04,01829 005 


■ 


1 

1 

1 

T 

1 I 

1 

1 


34 

Torschluß 

99 01076 005 

A 26 

a;cn 48- 

-33230 

1 

1 

1 

1 

| 1 

1 

1 


35 

Senkschraube 

99 00963 360 

EM 5x25 

m ii 56 ! 

.j 

33-4*0 

L Zu a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


36 

zapfen 

04 01760 000 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


37 

So halbe 

99 G0954 234 

5,3 

TGL 0- 
j ge: 

I 29 -St 

L Sn 12 c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


38 

SäohükautiuLLt ter 

99 00571 710 

M 5 

TGL □-! 

j 

134-6 
. Zn 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


39 

S e ohekant a ohxaube 

99 01006 066 

M 10x55 

TGL 0-! 

i s*: 

>31-4+3 
. Zn 0 

2 

2 

2 

£ 

2 

2 

2 


40 

Scheibe 

99 00032 421 

A 11,5 

tgl a~I 

! e®; 

140 

L Zn 12 c 

l 

2 

2 - 

2 

2 

2 

2 

2 






































BIM 

Nr. 


Benennung 


5i 


_ 2 _ 

3 ohalt hei) e lmsii 0 c he t te 

Verschluß (für Aufnahme li5cher im Boden) 

Halter für Reserverad und Sicherheit sgurt- p 
vollst. 





3 

04 01204 ooe 

0A 01865 000 





















































Bild 

Ki. 


B ß 5 t o \ 1 - N ü eti itifl r 

i 



- 




A 5.1 

Sndi-Nr, 

1 Standard- Inw, He reeller-Nr, 


KA 

KM 

KEJ 

KK 

HP 

FRA 

S- 

B«in»rfcung 

T 

5 

3 

A\ 




5 




6 

1 

Bodonieil, außen 

04 023Ö3 102 



4 

4 

4 

4 

- 

- 

4/- 


3 

Bodonieil t innen 

C4 02206 105 


2 

2 

2 

2 

- 

- 

2/- 


3 

Bcdenteil, links 

04 02211 102 


1 - 

- 

- 

“ 

- 

- 

»/- 


- 

Bodentoll, links 

04 02233 1D3 


- 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


4 

Bodenteil, rechts 

04 Ü 2207 1 06 


1 

1 

1 

1 

- 


1/~ 


5 

Bodenbleoh, hinten links, vollst. 

04 02247 105 


1 

1 

1 w 

1 


- 

V- 


; 6 

Boden, bluten rechts 

04 02209 1GB 


1 

1 

1 

1 

- 


1/- 


7 

Radkasten, vbllgt, hinten linke 

04 02213 104 


1 


- 

- 

- 


1/- 


- 

Radkasten, vollet* hinten linke 

04 02236 102 


- 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


a 

Anl&geschiene fUr Varkleidungsblach 

04 02238 104 


“ 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


9 

Radkasten, vollet. hinten rechte 

04 D2212 103 


1 

r 

- 

- 

- 

- 

1/- 


- 

Radkasten, vollst* hinten rechte 

04 02234,103 


- 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


10 

Schweller, vollst, unter Rückwandtür 

04 02223 102 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 


11 

Befestigungenlech 

04 Ü18S1 005 


2 

2 

2 

2 

- 

- 

2/- 


- 

Breiepitzniet 

99 01043 013 

4x10 l'GL 28838-Mu 8 

gal Hi 6 

8 

a 

a 

8 

- 

- 

8/- 


14 

Schmutzfänger, vollet. hinten 

04 Q1S62 006 


2 

2 

2 

2 

- 

- 

2{- 


13 

Grundplatte, vollst. 

04 CÜ532 103 



- 

2 

2 

- 

- 

- 

2/- 














































H 

irret iertuagspLatte für xiappeits 

04 005 29 116 

15 

Auflageplatte 

04 OC530 tOI 

16 

Gruuapiatte für 3paaubügel, vorn 

04 00544 10? 

17 

Grundplatte für Sp&nntjügel, ülnten 

04 00545 iaa 


Per Download vi 


m 

Nr. 


Oonflnnung 


* & s 1 e I I ■ N u m m er 


Such-Kr 


Standard* bzyr. Hsn1«M«r-Ni. 


n www.igwtb.de kostenlos zur Verfügung gestellt von der IG Wartburg Trabant Barkas e.V 


Stadtahl 


KA 


KM | KB KK 


HP 


FRA 


A 5.2 


Borti&rfajng 


U- 

i/- 

2f- 

2 /~ 



























































imij&i 


SHM 


Zf *, I« 


Jirji 


■ fl iy - t 4£ 

ÄJ 





























Bild 


Bnnojinung 


D « i t q I 


SoöiN', 


JL 

2 

% 

1 

Vürdearwaiid, vollöt* Schweißgrrppa 

04 05572 106 

2 

Bug-Unterteil, vollste 

04 05573 107 

3 

Befestlgungawiiikel für Bugversieruitg 

04 05577 102 

4 

Bug-irnterteil Mittelstadt 

04 05579 104 

5 

Bug-Tfntertell SeltenstUck, links 

04 05530 106 

G ; 

Bug—Unterteil Seltenst tick, rechts 

04 05501 107 

7 

AnnchlUßbIech~Seitenteil, linke vollet. 

04 D5567 104 

- 

AnschluSblech^Seitenteilt rechte 

04 D55B3 1O0 


Swlochcnotilclc, lliikj 

04 05535 102 

- 

Zwischenstück, rächte 

04 05536 103 

3 

SÜule Scharniers eite, links vollst. 

04 05593 102 

10 

SHuIe Scharnierseite» rechts vollet. 

04 05594 103 

11 

Bug-Oberteil, vollste 

04 05623 101 

12 

Bu#-Oberteil Außenhaut, Soliwelßgruppe 

t 

i- 

_. i 

04 05626 104 




A 6.1 


S- 


Bem»ikung 























Hl^ 


v Mii3k 


3P*niJ 

/■S: 



























Nid 

Ur 

Benennung 

S-*l*l 

l’Nummiir 


StÜdfezaM 

A 7.1 


Sudi^Mr^ 

Standard' biw. Hsitttllerf 

Ir. 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/- 

3- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

14 





5 




6 

1 

3#itenmitteletüek Sctwaißgmppe lipics 

04 06567 103 



,h - 

- 

- 


1 

7 

1/- 



Seit ©mittele tück Schweißßruppä rechts 

04 06565 106 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


- 

- Ssitenmitt eis tuet Sehttröiflgruppe rechta 

04 06568 10Ü 


- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 /- 


2 

Seitenmittalsttisk AÜÖenbleofc links 

04 OS574 107 


1 

-» 

- 

- 

1 

1 

V« 


- 

Seitemaittaletüsk AuBonblecJi reohtß 

04 06575 10B 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

V- 


3 

Seitemnittela-ttlek Auöenblech links 

04 06576 100 


- 

1 

1 

1 

“ 

- 

1/- 


4 

Schneller, vollst, unter Fahrorttlr links 

04 D6747 103 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 


- 

Sobifaller* Ydlat* unter Fahrertür rechts 

□4 05748 104 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

f 


5 

Säulenteil, vollat. SohloßEeit* links 

Fahrer Mir' 

□4 06617 102 


t 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 



SUitlonteil ? vollat, SckLofifteite rechts 
Pahrertflr 

04 06621 107 


- 

- 

- 

f 

1 

1 

V- 


.6 

SeiteimrLtteletück Dxnenblech Schwelßj^ruppa 
links ' 

04 06695 115 


1 

* 

- 

- 

- 

- 

1/- 


- 

aeitemittelstUck. Imienblsch. Schweiljgr u.ppe 
links 

04 06713 1ID 


- 

1 

1 

1 

~ 

- 

V- 

• 

- 

Saitenmittelstück Iima.n'bleoh SohweiB^ruppa 

links 

04 0671» 113 




- 

- 

1 

1 

1 /- 


- 

Seitemitt elßtück Iirnenblech Schwalßgruppe 
rechte 

04 0669B 116 


1 ; 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


7 

Kastonsäulervtöll* hinten links 

_ 

04 06657 101 




- 

- 

- 

1 

1 

1/- 

1 

















































Bild 

Kr. 


Benennung 


, (i a s t e 1 
Sadn-Nr. 


1 

2 

3 

- 

Kaatanaäuläuteil, hinten rechts 

04 06556 110 

3 

Tremwand-Unterteil Schwei3grupuo, vollst. 

04 07153 103 

- 

TrerjTtfani-Uriterteil Softweißgruppe, vollst. 

04 07170 104 

- 

Treriiwand-Untertail Stftweilgruppe, vollat. 

04 07182 103 

- 

Trennwanä-Unterteil Softweißgruppe, vollst. 

□4 07156 107 

9 

Trenovmnd-Mi t telt eil 

04 07159 117 

10 

Traimwand-Mittelteil Scftweitigruppe 

04 07224 102 

11 

fr ennwand^ ittelteil, vpllst, sohweiagxuppe 

04 07300 103 

12 

1 r e nnwand-0 U er t e ii 

04 07TÖD 110 

13 

Sclmtsotab 

04 07195 006 

- 

Zyliadez^öülmeidHuhrtiutiB B 

99 OOD93 366 

- 

^edön'ine 

99 00311 421 

- 

Scheibe 

99 00954 234 

14 

Verstärkung für GurtböfGötigung L 

Schweißgruppe 

Q4 06730 103 



A 1 O 

{-Kummer 


Sfütaohl 

A t.Z 

1 j 

1 Standard- biw. Hersteller-Nr. 


KA 


m 


D 

'iS 


Bemerkung „ 

« . 

B 

6 



- 


| 

B 


1 

V- 




1 


1 

B 


■ 

v- 




- 

1 

1 


1 

1 

v- 




- 

- 

1 

1 

1 

I 

1 /- 




~ 

- 

- 

- 

1 

1 

1/- 


* 


1 

" 

“ 

- 

- 

- 

V- 




" 

“ 

- 

1 

- 

- 

V- 




- 

- 

" 

- 

1 

1 

V- 




1 

" 

- 

- 

- 

- 

1 /- 




» 

" 

- 

- 

2 

2 

2/- 


! 

ü 5x12 TG1 51 y. 

Söl 

3 

Zn 0 

" 

- 

“ ■ 

- 

4 

4 

4/- 


| B 5 T3L 740; 

gal 

3 

Cd 12 o 

- 


- 

- 

4 

4 

4/- 


5,3 cgl o-i: 

■ gal 

?5-St 

Zu 12 e 


“ 

- 

- 

4 

4 

4/- 



1 


1 


1 


1 
























■ip,,. ,| i; H mt 






• i »: 


•ptfgfPj 


BRSam 

















B 

Etonsmiung 

fi r. j i 6 

Sach-Hr, 

In 

2 

3 

1 

3ölten*and, link& Sckweißgruppe 

04 QC524 106 

- 

S-sltoiwand, Sclmreißgrupp© hinten recht a 

04 O6551 100 

2 

Eelterarand, links Schwaißgruppc 

04 06531 105 

3 

^eitoiiwand, link« Schweißsnipp« 

04 0^523 101 

- 

3eitenwand f Schweißsnippe hinten rechts 

04 06554 103 

- 

Ssitenwa-nß, Sohweißgruppe hinten rechts 

04 06557 10S 

4 

Seiteiawand Attßenbiech, vorn Zinke 

04 06577. 101 

5 , 

Seitenwind Außenblech, voam linke 

04 06533 10S 

6 

: Seitenweg Außenblech, hinten links 

04 06578 102 

- 

Seitemrend Äußenblech, hinten rechts 

04 06579 103 

7 

Seitenwand Außenbleoh, hinten links 

04 06581 1Q6 

- 

Seltenwand JLußanbläcli, hinten rechts 

04 06582 107 

8 

Heck-Oberteil* links 

04 0S564 100 

- 

Heck-Oberteil, rechte 

04 0658.5 101 

9 

■ Heck-Unter teil* vollet* -links 

04 05586 102 

- 

Heck-Unterteil, vollet* rechts 

04 06587 103 



to 


Zylinder 8 inMu a ü hlo ß 


99 DD761033 























































A #% m " 

‘ . Bild 
tlr 

Ganerintng 

Q«Hel 

I-N um m er 


Stödtiühi 

A 9.1 

1 

2 

Sqch-Hr, 

SlüFldürd» b*V¥. H&ritelhr'Nr 


: KA 

KM 

KB 

KK 

KP 

FS/- 

5- 

Bemerkung 

1 

Eaoftiflhman, vollste PahrertUr linke 

j 

04 00551 106 

4 


1 

. 1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

Knotenblech, hinten fUr Fahreriürrahmen 

04- 00567 105 


1 

l‘ 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Knotenblech, vorn für PahrartUrrahmen. 

04 00566 104 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Dachrahmsn, vollat* Über Rückwandtür 

04 00558 112 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 


5 

Knotenblech für RückwandtitprabJEen 

04 0056a 114 


3 

2 

2 

2 

- 

- 

2/- 


6 

Abdeckkappe für Schweller 

04 01839 ÜÜ7 


2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 /- : 


7 

Auflage so halbe 


Wü 16 Para Er. 435 OP 

1 j 

1 

1 

1 

- 

_ 

V- 


a 

Veretürkungsschiene Seitenvand, vorn 

04 06377 104 


2 

« 

- ■ 

- 

- 


2 /- 


3 

V erstörkung s b cJhlene Söitenwand, hinten 

04 066T8 105 

7 

2 

2 

- 


- 

- 

a/- 


IC 

Verstärkung Außenblech, hinten unten 

Schw^iBsrupp« 

04 06363 102 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 


11 

Verstärkung für Scharnierseite, 

Rllcbrönd unten 

04 06903 106 


1 

1 

1 

1 

- 

“ 

V- 


12 

Teil 1 vollet. für Säule Scharnierseite 
Rückwand 

04 06630 116 


1 

1 

1 

1 

* 

- 

V- 


13 

Teil 2 Säule Scharnierseite 

Rückwand, vollet* 

04 06643 112 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 


14 

Versteifung, vellst, Scharnierseite 

Rückwand 

04 06903 112 


1 

1 

1 

1 

* 

- 

1 /- 


15 

Säulantöil, linke 

04 06649 101 1 

: 1 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 

1 





























































Bild 

Nr, 

Sonrninung 

Bestell 

Sad-Nr- 

-Nummer 

Standard- biw. Hflr$1#Har-Ür. 

1 

2 

3 

4 

1& 

Säule für Seitenwand 

04 06650 105 


17 

Säule über Radkasten* links 

04 06651 104 


18 

Oberer Rahmen* linke vom vollste 

04 06825 101 


15 

Oberer Rahmen, linke hinten vellst* 

04 06830 107 


20 

Steg für oberen Rahmen 

04 06g1B 106 


21 

Ifü^krahmei: Irmenblcoh* links volle!* 

04 06333 11& 


22 

Längesohwellcr, links vollste 

04 06758 10 S 


23 

Verkleidung Radkasten* links vollet. 

04 06733 107 


24 

Sohwallor für Kookteil, links volle!* 

04 06793 100 


25 

Verstärkung Seit&nwaud Außenbleoh* 
vorn unten 

04 06831 100 





















































■K 












Bild 

Benennung 

Bettel 

i'Nürnmer 


Stückzahl 

A 10.1 

| 

2 

jadiNr 

| Standard- b:vr, Ikr»ie7ei-N 

U 

KA 

| KM 


1 Kit 

| HP 

HW- 



1 

Do ehr ahnen* vollst, Rshrertflr reehtß 

3 

04- OQ552 107 

1 4 ■ 

1 

1 

1 

_5_ 

1 

1 

1 

t 

6 

; 2 

Knotenblech, vorn für Fahr er t [irrahmen 

04 00566 104 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Knotenblech r hinten für Fahrertürrehman 

04 00567 107 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Knotenblech. Daoh«Seltemrand r rechts 

04 00571 118 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


.5 

Knotenbleoli Dach^Seitenwand, recht a 

04 00&s2 ioe 


- 

D 

1 

- 

- 

- 

1 /- 


€ 

Abdecktappe für Schweller 

04 01839 007 


2 

H 

2 

2 

- 

- 

2/- 


7 

Auflagescheile 


TO3 16 Form-Er: 435 OF 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


a 

Knotenblech für S ei tenttirr ahmen 

04 OS919 115 


2 


m 


- 

- 

2/- 


9 

]?aehratimen, vollat, über Seitentür 

04 05Q51 111 


1 

1 



- 

- 

v- 


IQ 

Schweller, vollat, unter Seitcntür 

04 06764 104 


1 




- 

- 

V- 


11 

Veretärlrnige schiene ftlr Seitenwand* 
hinten 

04 06S73 105 


2 




- 

- 

24- 


12 

Teil 1 Säule, vcllst. Schloßoelto 

Eeitentür 

04 0GS37 IOS 


1 

1 

1 

1 

- 

- ; 

1/- 


13 

Teil 2 Säule Schlagseite Seiterrtür 

04 06654 115 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


14 

Eßil i Säule, volLet, SohloBaeite 

Rückwand 

04 06640 116 


1 

1 



- 

- 

V- 


15 

Teil 2 Säule Schloßgeite 

HÜciarBndp rollst* 

04 06646 115 


1 

1 


fl 

- 

- 

1/- 


16 

Säule für Saitemrand 

04 06650 103 


1 

1 


1 

- 

- 

1 /- 

























A in O 

Bild 

Nr. 

Bemannung 

B e a l * 11 

■ Nummer 

Stüdrohl 

A 1U.2 

Batfi Nr. 

Stande'd* bzw» Hejiteller-Nj, 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

F W- 

1 

Bemerkung 

,1 

2 

3 

4 

& 


6 

17 

Säule VLbex Rödk&ßteK;, rechts 

04- 06653 106 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


Iß 

tteckraJmen XimenMöcb.^ rechts 

04 06835 111 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 


15 

Länsöectwreller f rechte vollst. 

04 06770 102 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 


20 

Verkleidung Kadk&s'teii p rechts rollst» 

□4 06764 105 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 /- 


21 

Schweller Heoktoil* vollet* rechts 

04 06754101 


1 

1 

1 

1 

- 1 

- 

1/- 


22 

Auflagsbleeh f vollet« rechts 

04 06361 105 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


23 

Oberer Rahmen 

04 OS931 108 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


24 

Steg für oberen Rahmen 

04 06913 106 


- 

- 

1 


- 

- 

1 /- 


25 

Kutprof llacshieiie 

04 06913 101 


- 

- 

- 

1 

- 

■ - 

1 /- 


.26 

Hutprofilacbiene, vollste vorn 

04 05870 106 


- 

r- 

- 

1 

- 

- 

V- 


27 

Hutprofilschi.eiis t vollat, hiutsn 

04 06875 102 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

1/- 





“b WV 

. 






















































Bild 

Nr. 


Benennung 


S o s 1 m I I 
SadvNr. I 


\ 

■ t _ 

3 

1 

D&ahvorderteil Schsreißeruppe» uirrerputst 

04 Q 6021 013 

- 

Datihvordertell Sekweißgruppe, unverputzt 

04 06102 102 

2 

Bach hinten Sohffeißgruppa# unverputzt 

04 06022 014 

3 

Bach 

04 o 6 oüa 104 

4 

Abdichtung für Deohklappe - 1195 um 


5 

jachklappe Scßsrelßgruppe 

0 + 06067 106 

6 

Federring 

99 00311 481 

1 

S e ö hakant wx t1 er 

99 Q0571 710 

8 

üugfeder 

04 06124 003 

9 

Aussteller» vollat* 

04 06115 0 C 2 

10 

Splint 

9 ? 00953 032 

11 

Scheibe» auBau 


12 

Schal be* irrnen 


13 

Ansohla^hehel, Schare ißgruppe 

04 06106 001 

14 

Schutzgitter 

04 06079 005 

15 

Federklemme 

04 07964 006 

16 

Xoif'tverteilunE&BP^^S^ 1 » grundiert 

04 06042 106 


_ I 

A 11.1 

Kummer 

SluckmKI | 

Standard* biw. H$fstel!er-f)lr. 

KA 1 

KM I 

3 

TT] 

HF j 

fRt- 

jJ 

Bemerkung 

4 

5 1 



1 

- 

- 

- 

- 

- 

1/- 



- 

1 

1 

1 

- 

- 

1/- 



1 

1 

1 

1 


* 

1/.“ 



- 

- 

- 

T* 

1 

1 

i /- 


Frofil-Hr. 04 06211 002 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

1/7 

# 



1 

1 

1 

- 

- 

V- 


B 5 : T6Xr 7403 

feftl Cd 12 c 

- 

5 

5 



- 

5/- 


wt 5 SKI 0-934-6 

gal Zu c 

- 

5 

5 


- 

- 

51 - 



- 

2 

2 


« 

- 

£/- 



- 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 


3,2x20 TG1 p-94-3t 

' £b 1 Cd o 

- 

4 

4 

4 

- 

- 

4/- 



- 

4 

4 

4 


- 

4/- 

« 


- 

4 

4 

4 

- 

- 

4/- 

* 


- 

1 

1 

1 

- 

- 

V- 



- 

1 

1 

1 

~ 

- 

1/- 



- 

4 

4 

4 

“ 

I - 

4/- 


. 






1 




1 


1 








Bild 

Nr, 

tflnennung 

Beil b 1 

Soch-Hr. 

1 

2 

3 

- 

Luftverteilungaeprlegal Schwelßgruppe , 
grundiert 

04 OßÜfil 102 

17 

Scheibe 


ia 

2 echakimtDcLirüubtf (ohne Bund) 

99 13012 196 

- 

Lina eno enkb 1c c h 9 c hrau bc 

99 00129 333 

19 

DleJat streifen 

04 060?^ 003 

£0 

Padersclifll'be 

99 00022 524 

£1 

Zylinder 0 0 hr«nb e 

99 00920 931 

22 

G-rlff^rad 

04 06043 002 

23 

FederaaheibB 

99 00957 HD 

24 

Zylind era ehr aub e 

99 00928 843 

25 

Senksohrauba 

99 009SS 352 

26 

Kleiderhaken 

99 00368 012 

27 

Eaahbespetmung, vollst. vorn 

04 06133 004 

23 

Lina e ne enkb 1 eo lis ehr aube 

99 00129 325 1 

29 

DaehbeapannTmg, vollst, hinten 

□4 06G34 002 

30 

Etotfaeer^treifen 




Spanntrtigel, vom 


04 C6125 Ü04 


















I ■ ) 




Süd 

Kr, 


Benennung 


Spannbügel, vom 
Spamibügel, hinten. 

Lins ena e nls. b le ch e chrauh e 


B es i tr m 
Sadi-Nr. 


04 06107 002 
04 05971 007 
99 00129 35B 


N u in m e r 

Steindnrd- biiv* Her*1 riferWi 


B 3,5*13 


3?0L 0“7973 
kal Zn c 


Sliidiohl 


KA KM KB KK HP FR/- S- 


A 11.3 


1 

4 

16 


1 

4 

16 


1 

4 

16 


1 /~ 

4/- 

16 / 


Bemerkung 














































:> :v; * 

Ji .]!:..’,: 1 Ä .. 


■ ■ • - 


mä&m 


£ 7.’-:- 7;j '. -'c.7. ;■-'. ■* ■;,, , ; 

5l5SSi^E? l «feÖifflS(!l®S®^w5®i3^&? , i}!f>*'!j‘>..' ''ff : 7i 


®lsS§B 




: 1 '• : ; V:i 

■:? : ' r ,'': S^-f.'?'.■! 

i-;. 1 : : .vjt# 
^ÄsrtKs'* •. ;;.'- - ■ ; v - 


31 30 48 


! ' ‘ - 1 i ft'iSiJ.v? ■ -, 










___.__________!_._■ .'. 

A 10 1 

91 Id 

Benennung 

Bei! aN 

■Huirnna! 


Sr lü dusch! 


■.. üü 

AJxil 

Nr 

Säih-Nr. 

| Standard- biw, Hflrsltller- 

fr. 

KA 

KM 

KB 

KK 


Ffr. 

* 

iirttkfkunj} . , 

1 

2 

3 

4 


5 


1 : 


• 

Fahrertür, vollfit- linke - ohne 

Rückblickspiegel 

04 07378 OOS 



1 

1 

1 

1 

1 

i 

\ 


- 

Palxrertiir f vollat* rechts - ohne 

Rüc kblick a pieg e1 

04 07379 007 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

Pahrertür - SchiceIBgruppe, vollsi;, linke 

04 07337 102 


i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Paftrertür - ScliwelBgruppe, vcllst, rächt« 

04 0733B 103 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

FahrertürfänBter» vollste linko 

42 000^9 123 


1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


- 

FahrertttrfenBtflr f volliiU. rechts 

42 ÜB060 125 


1 

1 

1 

1 

1 

f 

1 


3 

F eno t errahmen, linke 

42 08059 107 


1 

1 | 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Fensterrahmen, rechts 

42 08060 100 


1 

1 

1 

1 

1 


1 


4 

Sohiebescheibe, vom links 

42 08554 008 


1 

i 1 ' 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Schiebeeoheibe, vom rechts 

42 08555 000 


1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


5 

ächiebeseheibe, hinten links 

42 08556 001 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Schiebeaciieibe, hinten rechts 

42 08557 002 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

F enst er führ ungs pro f il 

42 03147 002 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


7 

Senkeohrauhe 

99 00657 572 

HE 4*3 : r&L 5607-4.8 

gal Zn c 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

\ 

B 

R&sterleiete, linke 

42 08162 106 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


" 

Rasterleiete, rechte 

42 08163 107 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 



































A 12.2 

Bild 

Nr. 


B c 5 1 e 11 

■Nummtr 


SKldsahl 

Benennung 

Sach -Nt. 

Standard" b*n. Horstall er-N 

r, 

KA 



IOC | 

KP 



üiirmrlmng 

| 

2 

3 

4 I 


_ 5 _ 




6 

9 

Raerfchttken, links 

42 08170 106 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


10 

Rasthaken, rechen 

42 08171 tC-7 



2 

2 


2 

2 

2 

2 1 


11 

Brehfeder für Rsathaken, links 

42 03129 000 

* 


2 

2 


2 

2 

2 

2 


13 

Drehfeder für Rsathaken, rechts 

42 03130 002 



2 

2 

H 

2 

2 

2 

2 


13 

Schiit amtier für Rasthaken 

99 00711 098 

1! 5 TGL 0 

2 

-546 

3.1 2n c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


H 

Türschloß, vollst. links 

91 13012 200 

40 2199 00D 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Türschloß, vollat* rechts 

91 13012 217 

40 2196 000 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


15 

Federring 

99 00811 421 

33 5 TGL 7 

S 

403 

»1 Cd 12 c 

12 

1 2 

12 

12 

12 

12 

12 


16 

Sechskant g ehr au 'je 

99 00941 422 

M 5k10 TGX 0 

■ JT 

-933-4.8 
ml En c 

e 

3 

8 

B 

0 

e 

8 


17 

Zugstange 

91 13012 241 

40 2113 003 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


18 

5chliaßkeil, links vollst. 

91 13012 225 

40 2129 002 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Schließkeil* rechte sollst. 

91 13012 £33 

40 2126 002 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


19 

Unterlage fiir Scliließkeil (1 nun) n. Bedarf 

04 07313 007 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Unterlage für SchlieSkcil (£ mm) n* Bedarf 

04 0739 3 005 



1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 


20 

Schließkeil Oberteil, linka 


40 2119 002 


1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

* 

- 

Schließkell Qberteil, rechts 


40 2116 002 


1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

# 

21 

Sohliaßkeil Unterteil, linke 

91 13012 274 

40 2119 003 

■ i 

, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V 













_ 1 _ 

A 12.3 

H 

Benennung 

BcstolUNuirm ir 



Stückzahl 

Nr. 

Scch'llr. 

Standard* bz#, Hersteller^ 

Jr* 

KA 

KM 

KB 

Kit 

H? 

FR/- 

S 

_ 

Eamerkang 

1 

2 

3 

:4 


s 

6 

- 

Sohlisßkeil Unterteil, rechts 

91 I301S 292 

40 3116 OOJ 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

V 

23 

Zy 1 ind b tb ohraub e 

99 00754 356 

M 6x20 

1 

j *PGL C 

1-91 2-8. ß 
;al 2n c 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


23 

Unterlage für Pufferschale 

04 07315 000 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


24 

Schale für Pangnase 

91 1301 2 885 

53 2293 00n 



2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 


25 

Senkschraube 

99 00968 352 

m 5x16 

T3L 1 

e 

683-4*3 
;al Zn 0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


26 

Fangnaae 

04 07409 006 




2 

2 

2 \ 

2 

2 

2 

2 

■ 

27 

Scheibe 

99 00954 234 

5,3 

ÜGL C 

- 125 -s-t 

&1 En.' 12 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


26 

Zylinder a c hraube 

99 C0928 851 

AM 5x20 

: TSL t 

fl 

-84-4,6 
al Zn c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


29 

Zusiehgriff f rollet- linke 
\ 

91 13012 290 

40 2999 000 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 J 


- 

Zusiehgriff , Tollet« rechts 

91 13012 346 

40 2996 00 c 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


30 

Scheibe 

99 00016 374 ! 

6,4 

TGL d 

1-125— St 
;al Zu 12 c 

16 

16 

16 

16 ■ 

16 

16 i 

16 


31 

Federring 

99 00106 745 

B 6 

: TGL j 
] 

'403 

:ül Cd 12 c 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 


32 

Sechskantschraube 

99 00941 455 

U 6x10 

■151 !j 

'-93>4-B 
;al Zn c 

4 

4 

4 

4 

■ 4 

4 

4 


33 

ü?1tpau3engriff, vollste mit Unterlagen linka 

91 13012 060 

52 1099 300 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

^üraußengriff* vollst. mit Unterlagen recht b 

91 13012 977 

52 1096 300 



1 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 


34 

Sechskantmutter 

99 00571 710 

ffi 5 

■TOI d 

fl 

-934-6 
!al Zn 0 

4 

1 

4 

4- 

4 

4 

4 


35 

Rückblickspiegel t linke 

99 00672 024 

ß 

;tüL 4Q-33S1Q 

Bl*1 1 anoz t 

| verchromt 

1 


1 

1 

— 

- 

1 













Bild 

Nr. 

Ben «nr un? 

B c $ 1 a 1 ( 

Üadi-Mr, 

1 

2 

3 

- 

Rückblickspiegel* linke lackiert 

99 C0672 032 

- 

Rückblickspiegel* rechte 

99 00672 040 

- 

Rückblickspiegel* rechte lackiert 

99 00672 057 

36 

Rückblickspiegel* linke 

04 07366 002 

- 

Rückblickspiegel* rechte 

04- 07367 003 

37 

Scheibe 

j?9 00016 39$ 

36 

Federring 

99 00106 753 

39 

Sechskantmutter 

99 D0955 436 

40 

Ttirhaltebilgel* vollat* 

04 07324 001 

41 

Kaltering, volist* 

04 07329 006 

43 

innen? er kle i diing, vollat* linke 

04 07332 001 

- 

Innen?erkleidüng, vollat* rcohtö 

04 07333 002 

43 | 

FedöT-kleunmö 

03 10S3T 007 

44 

Kegele olunier köpf 

99 C0152 0D2 

4^ 

Beilage JTUf Tlirschamiere: 0*5 nun.) 
n* Bedarf 

04 00625 003 


46 


üMirechsrnisr, vollet, oben links 


Q 4 07344 101 






















Bild 

Nr, 

Benennung 

ß e s 1 e 11 

■Nummer 


Srüdwlii 

A IX.O 

SaA-Hr. 

Standard- bw. HafttaJlar-Nr 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR/* 

S 

Bemerkung 

1 

1 

3 

4 E 


5 

6 

- 

^flraehariiisr, vollet* ober rechts 

04 07345 102 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Tür Scharnier, vollet* unten links 

04 07351 100 



t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Türacharnier, vcllst, unten rechts 

04 07352 101 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


47 

Senke chr&ute 

99 0G9SS 393 

BK ßx20 TOB 5« 

B3-4,B 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 





; 5 E 

,1 Sn c 









43 

S e chs3cant schraube 

99 00940 317 

M 6x16 TOI 0- 

933-3*3 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 





££ 

1 Sn o 












[ I 




















































































A 13.1 

Dild 

Nr 


B & s t 0 U 

- K ü m m e r 


Slüd<inhl 

B&nertrurng 

Sadh-Nr, 

SlundcJid- brw, HnrsloHor 

Nr. 

KA 



KK 



s- 

BimBikung 

1 

2 

3 

4 


5 

6 


Sflltentttr, vollet* 

04 07590 001 



1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 



Seitenttir, vollat. 

04 07594 005 



- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 


- 

SeitentUr, vollet* 

04 07597 DGB 



- 

- 


1 

- 

- 

1 


1 

1 

SeitentiLr Sehweißgruppe, vollst* 

04 07591 OG2 



1 



- 

- 

- 

1 


2 

Seitantilr Schweißgruppe* vollat* 

04 07595 006 



- 



1 

- 

- 

1 


3 

Obere Versteiftmg 

04 07517 106 



1 

- 


- 

- 

- 

1 


4 

Untere Versteifung 

04 07519 106 



1 

1 

1 

1 


- 

1 


- 

L Ins enb le chö 0 hr aub e 

99 00127 612 

B 4*2x9,5 : IGL 

0-7971 
gal Zn 0 

4 

2 

2 

2 

- 

- 

4/2 

■ 

5 

Ke ge le clami artop £ 

99 00152 002 

A 6 TGU . 

D-71412 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 


6 

Mrecharnier, Tollet. oben 

04 07522 103 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


7 

i Türeoliftriiler t vollst. unten 

04 0752a 100 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


8 

1 

1 Senkschraube 

99 0096a 393 

m Bx2Q ' Mtlf 

5603-4.8 
gal Zn c 

14 

14 

14 

, 14 

- 

- ! 

14 


3 

Queretiiolc* unten vollat. 

04 07537 101 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


10 

Sohamiarsfiule, Tollst* 

04 07545 101 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 



Trägerblech, vollat. (Fernbetätigung) 

□4 07575 107 



- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 



Türschloß* vollen* rechts mit öffnungsliebel 

91 13012 362 

40 2396 OQÜ 


1 

- 


- 

- 

- 

1 

4 



13 


Abdeqkbiecli 


04 07616 004 















Bild 

Nr. 


Binerrnurtg 



15 Tttröchloß, vollat* rechte 

16 Zugstange 

17 Fedetrrlng 

18 Sechakfintachrftu'be 

19 Schliejakefl, rechts vollet. 

20 Unterlage für Scbließjceil, n, Bedarf 

21 Schließkeil Oberteil, rechts 

22 Sohlleßlcell Unterteil, rechts 

23 Eylinderschraube 

24 Unterlage für Puffersehale 

25 Schale für Tangnaas 

26 S enjca ehr flilb e 

27 Pengnase 

28 Scheibe 

29 Zylinder schraube 


30 


LlnBensenScble chs chrauto e 


& » J i 9' I ■ N U n d p r 


Slcifdard- biiv. HerslBÜeriNr, 


99 

00127 

581 

B 

4 1 2x9 1 

-5 

TGL 

91 

13012 

217 

40 

2196 

OOO 


91 

13012 

354 

40 

2213 

001 


99 

ooan 

421 

B 

5 

i 

TGL 

SS 

00941 

422 

1 

JJ 

5x10 


HGZ 

91 

13012 

233 

40 

2126 

002 ' 


04 

07393 

005 






gal Zn C 


4 D 2116 002 
91 13012 282 40 2116 003 

99 C0754 356 M 6x20 

04 07315 000 

91 13012 B95 58 2293 000 

99 00968 344 BM 5x12 

04 07409 006 

99 00954 234 5,3 

99 00928 651 4M 5x20 

99 00129 341 B 4,2*16 


IGI 0-912-3.8 
gal Zn c 


SiGduchl 


A13.2 


gal Cd 12 o 

0-933-4*S 
gal Zn c 


ÜJGL 5GB3-4.8 


£GL Q-125-St 

gal Zn 12 c 

TGL 0-84-4.8 
gal Zn o 

*61 0-7373 
gal Zn c 


KA | KM | KB KK HP J FR/- S- | Bemerkung 


5 


4 4 4 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

3 3 3 3 

1111 
1111 
2 2 2 2 

1111 
2 2 2 2 

2 2 22 

11 1 














Benennung 


Nsietl-Num rbj 


Sliäiahl 


A13.3 
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A 14.2 



3 e 51 e 1 i 

-Ntunrn er 


Stückzahl 

Bild 

Hu 

Benennung 

SödvNr. 

Standard- bi vt. Herslelle^Nr 

KA 

KM 

Kfl 

KK 

HP 

FR/- 

5- 

Bemerkung 

l 

2 

3 

4 

5 



ä 

12 

EUckoben, links 

04 07753 004 



- 

" 

- 

2 

- 

- 

2 


13 

Bückchen, rechte 

04 07754.005 



- 

- 

- 

2 


- 

2 


1+ 

Linsers enkblac beehraub e 

99 0D129 300 

B 4,8x13 

WtL 8-7973 
gal Zn c 

- 

- 

- 

Ö 

- 

- 

a 


15 

Abdeckblech 

04 07G16 004 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


16 

gelinder bl echs ehraub e 

99 QD127 581 

B 4,2x9,5 

TGI) 0-7971 

6*1 Zn cs 

4 

4 

4 

4 

- 

- 

4 


17 

Türschloß, vollat. links mit Öffnungshebel, 

91 13012 352 

40 232$ 000 

! 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


1B 

Federring 

99 Ö0B11 421 

B 5 

TGI 7403 

gal Cd 12 c 

6 

6 

6 

6 

- 

- 

6 


19 

£ e 0 he ksirt e ehr aub e 

99 00941 422 

K 53c10 

TGL 07933-4.8 
gal 3n c 

4 

4 

4 

4 

- 

- 

4 


20 

Sehlisflkeil, vollst. links 

91 13012 225 

4a 2129 002 

: 1 

1 

1 

1 

1 

* 

- 

1 


21 

Unterlage für Schlicflkell, n. Bedarf 

04 07393 005 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


22 

Schließkeii Oberteil, links 


40 2119 ÜÜ2 


1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

f 

* 

23 

Schließkeil Unterteil, linke 

91 13012 274 

40 2119 003 


1 

1 


1 

- 

- 

1 

¥ 

24 

Eylinderflchrau.be 

99 00754 356 

Ul 6120 

TGh Oj—91 2-6-3 
gal Zn ö ■ 

; 1 

3 

| 3 

3 

3 

- 

- 


■ 

25 

Unterlag« für Pufferachaie, n, Bedarf 

04 07315 000 



1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


26 

Schale filr Fangnass 

91 13012 SB9 

93 5293 oao 


1 

1 

1 

1 

; - 

- 

1 


27 

Senkschraube 

99 009 OS 344 

EM 5^12 

31 GL 5683-4.S 
gal 2n c 

2 

i 

2 

2 

2 

- 

- 

2 



23 


Fangnaae 


04 07409 006 


1 


1 












and 

Nr. 

Beiten runs 

B »s \« 

So di-Nr 

~r 

2 

3 

29 

Scliülbö 

99 C0954 234 

30 

Z y lind ere c ftraub e 

99 00928 85T 

31 

TUrau6engrl|T t vollat, mit Unterlagen 
linke 

91 13012 060 

32 

Sechskantmutter 

99 00571 710 

33 

Türgur thalt er 

99 01077 006 

34 

Senkschraube 

99 0096B' 385 

35 

Stift für HUrgurthalterj vollat* 

04 07510 003 

36 

Senkecheibe 

99 00451 061 

37 

Linaenßenfcblechachraube 

99 00129 333 

33 

Türfeeteteller, vollste 

04 07709 000 

- 

Türfeatst eller , vollat * 

04 07765 008 

39 

Zylinders ehr eub e 

99 00923 747 

40 

Tederring 

99 00106 745 


41 


Scherbe 


99 00134 121 


N u ir m ar 


Standard - bm Hor£l«llor-P 
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A 15.1 

Bild 

Be non min g 

* fleslöll 

-Nummer 


StUckiühl 

Hr. 

Sa<fi-Nr. 

Slandard' bitt. Häultller^ 

Ir. 

ka 

KM 

KB I 

I KK 

HP 

FR/- 

s- 

Bemerbun? 

1 

2 

3 

!4 


5 

6 

1 

W&rmetauscher 

40 S182D 105 

Ö13-200,üQD 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

KeisungskaatGii, voXlot, Fahxerseite 

04 01403 002 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

HeiEungekaBt®n f vollat* Eeifahreraeito 

□4 01421 000 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4 

Pllaplatte 

04 01417 003 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


5 

Fllabeilaee 

04 01419 005 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- ' 

Shit lüft erschienen, linke (zmn Elnfttll- 
stutsen) 

04 0142Ü 007 

A 5 |TGL 1 

2 

□ 347 “ 

30 mm 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Entlüft er00 fcLlauch f rechts 

04 01423 001 

A 5 ITGL 1 

2 

0347 - 

40 mm 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

Scheibe 

99 00134 121 

6,4 Itgl 0 

e 

-1 25-3 £ 

al Zn 12 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


7 

Fe 3 er 1*1143 

99 00106 745 

16 | TGL 7 

403 

al Cd 13 c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


8 

3 e oha kant mx tt er 

99 00571 356 

M 6 TGL d 

-934-6 

kl Zn 0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


9 

Schutskappe für Gebläöemetor 

04 01432 010 



1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 


10 

! Schisuchknie 

04 01427 005 



6 

6 

6 

6 

6 

g' 

S 


11 

Defrosterrohr, links 

04 01426 006 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Defroaterroftr* rechte 

04 01429 0 07 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


12 

ächlauchrlng 

04 01515 013 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


13 

Entfr0stergeuläse 

04 01431 01B 



1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 



































Benennung 


B e & t e II ^ M u nt m “ r 


5fü<faahl 












E tt i \ V 



Benennung 

T 

31 Soheitia 

32 Guimlaotielta 

33 Sahailia 

34 . Sactiskantnmtter 


Bild 

Kr. 


Sndl-Kr. 

3 

Ql 06216 003 
04 01461 ÜOT 
01 08231 003 
99 00031 630 



Sllictanll I 





































A16.1 


Bild 

Nr 


fienanniirng 


B es \ e M - N u m fn er 
Sgch-Nr. Siondürd- biw Herste! ler-Ni 


SltkdsahD 


KA KM KB KK HP FR/- S 


Bemerkung 


i 


Abdeckung filr töotorv^rkleldung - Forderteil 

Abdeckung für Klappe zur Motorhaube 

Abdeckung für Motorhaube 

Eußiaatte, vorn links 

Fußpatte, vorn re^iitie 

Pußu&tte, vollat* 


04 05401 013 
04 09402 006 
04 09400 020 
04 01752 COO 
04 01751 006 
04 OS351 011 
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■ ■• i 


"ßfr'i-'ä" 





















An i 

fllld 

Hr, 


Ö&st * 11 

'Nummer 


Stüdaah) 

Air. i 

Bemannung 

Sodi-Nr. 

Standard- bz\% Heist«IIer-Mi 

V 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FRA 

S- 

Bemerkung 

' t 

2 

3 

* 


5 

6 

1 

Fshreirai-fz 

04 07900 016 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

Beifatirersltz 

04 08000 023 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Sitsbeaug, Tollst* 

04 07902 GIB 



.2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- 

lehaenbasug r Tollst. 

04 07922 013 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


- 1 

3 6 o hflkant e ehr«u b e 

99 00941 463 

X Bi20 SGL o|s33-4.B 

gal Zn c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


- 

Scheibe 

99 OOOie 362 

3,4 ;iGL ö|l25-St 

gal' Zn 12 o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

Klappeita* Tollst. 

04 03051 041 



" 

1 

1 

- 

- 

- 

1 


4 

Klappcltsarre-tlerung, vollst. 

04 00054- 116 



~ 

1 

1 

- 

- 

- 

1 


- 

Stigfodür 

99 00301 561 

! 

B 1,1x7 # 5*25 TGL 

g* 

i 

3397 

il Sn 6 c 

- 

1 

1 

- 

- 


1 


5 

lager für KXapppita, vollst. 




- 

2 

2 

" 

- 

“ 

2 

* 

€ 

S oa hekßttt s ehr aub e 

99 00941 350 

| 

M Sal6 TOL Q- 

& 

-933-a.ß 

asne 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

2 


7 

Pederrlng 

99 00106 753 

B 8 TGL 7 

& 

^03 

il Gä 12 c 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

2 


ß 

Saheihe 

99 00016 382 

6,4 TGL 0« 

e 

-1S5-3t 
il Sn 12 c 

- 

2 

2 

- 

- 

“ 

2 


9 

Doppelsitz, vollst* 

04 03062 036 



- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 


- 

Eiribeuaeaher 

99 00760 006 

S TGL 41 

3-33705 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 


10 

Sitsthankp vollet. 

04 08064 036 



- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 


11 

Spwmbüggl für Sitzbef ödtlgimg 

□4 06079 003 


1 

" 

4 

3 

“ 

- 

- 

4/3 



\ 

_y 


(J 



































A17.2 

Bild 

Benennung 

a m 11 a 1 1 - K u mmar 

Stückzahl 

Nr. 

SacJvNr, 

älondcrd- biw, He mell er-Nr, 

KA 

KM 


□ 

HP 

FR/- 

S- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

12 

S a chs kaut schraub e 

99 0094-0 405 

H 3X20 TCl 0-933-8.8 

gal Zzl c 


8 

16 

■ 

- 

- 

1/16 


13 

Scheibe 

99 00016 3B2 

8*4 TGL 0-125-St 

ghl Su 12 c 


8 

16 

- 

- 

- 

1/16 


14 

Ringßtüet 

04 08053 002 


- 

5 

9 


- 

- 

5/9 


15 

SchutzXeiste - 790 um (Seitentiir) 

04 07513 006 


5 

- 

- 

- 

- 

- 

5 


15 

Schutzleißta - 79D mm (Rückwandtür) 

04 07513 006 


5 

5 


- 

- 

- 

5 


16 

Schutzleiste für Seiteiawand, links - 1570 nm 

04 06270 004 


1 

1 

- 

- 

- 

- 

t 


17 

3ohutzielste für Seit erbend , links - 1570 cm 

0 4 0627 2 006 


■1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


ia 

Schutsleiete für Beitenwaud, linke - 1470 mm 

04 06271 005 


1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


19 

Schutsielste für Saitei-wand, rechte» 110D m 

04 06273 007 


1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


20 

Schutsleiste für Seitemrand* rechts« 5ÖÖ mm 

04 06274 00ß 


1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


21 

Schutzleiste für Seitenwand* rechts- 40D mm 

Ü4 OS275 000 


1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 


- 

SrlUader b le ehe chraube 

99 00127 504 

B 5,5X19 ;1'GL 0+7971 

gal Sn c 

36 

26 

- 

- 

- 

- 

J6/2* 


22 

Fr ofi 1s cüiene 

04 07566 018 


" 

1 

1 

1 

“ 

- 

1 


23 

Profilschlen& für Schleüeauie 

' 

04 07567 002 


- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


24 

InnauTerklaidungj vollat. - Seitentilr 

04 07568 003 


- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

IiLneriV«rkleidUTig - Seitentür ohne Bezug 

04 07569 020 


- 

1 

1 

1 

- 

* 

1 


25 

Prof lisch in jie für Seitenwand, linka und 
rechts - Innenverkleidtmg 

04 06288 005 


- 

- ; 

3 

3 

- ! 

- 

3 
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Bild 

Nr. 

Benennung 

3 B 3 l Q 3 

Sadi-Nr. 

1 

2 

3 

1 

inda c.but zaahei be 

04 05552 006 

2 

Scheibe für Irennwand 

04 07151 005 

3 

SßhiebefenBteT', vollste 

42 ÜBÜ27 108 

4 

Scheibe für Trennwand 

04 07193 006 

5 

Scheibe für SelteuunltteletUek 

04 OS 165 007 

6 1 

Seit ent Cfcreoheibe und SeiteneGheibe, 
linke vorn 

04 OS 166 008 

7 

3 dit ent Ür scheibe* geätzt und 

Seitensohelbe * linke vom gofttst 

04 OS169 002 

a 

SoitcnflütLOibe^ hinten 

04 OS187 OOQ 

9 

SeitenFch^ibe f hinten linkt* geätat 

04 Qo191 005 

- 

Seitencjnhelbe, hinten rechte galtst 

04 06192 006 

10 

AuffatBllfensteT*, vqllst, links 

42 DBD33 10G 

- 

Ausstellfenster, vollet* rechte 

42 03034 107 

- 

Aussteiifeneter, vollerfc. linke geätzt 

I 

42 03033 307 

- 

JLuaatellf enatar, vcllst, rechte ^aätjst 

42 03034 308 

- 

halbnmjdk erbring e 1 

99 00093 466 



11 


PanerterauaateZler, rollet 


91 42016 2B1 




























- 

A18.2 

Bild 

Hr, 

Artung 

i * 5 i • 1! 

'Niimmsr 

Ir* 

Stückzahl 

SadvNjv 

Standard- bzw, Hörtfäller-ft 

KA 

KM 

KB 

KK 

HP 

FR^ 

s. 

Bemerkung 

1 

2 

3 

si 


5 

6 


Llnß ens en kci o im @ Ide c br au ba 

99 00098 341 

du 4*10 :ssl s 

> 73 & 



9 

ß 



8 





1 

;al Sn e 









12 

Scheibe für Rückwandtür 

04 077 01 001 



1 

1 

1 

-■ 

- 

“ 

1 


13 

Scheibe für Rückwandtür* geStst 

01 07750 00 T 



“ 

- 

- 

1 

-v 

- 

1 



Scheibe für Rückwandtür* rollmttiert 

01 07787 005 









1 



I 













































A19.1 

Bild 

Btrwinuflg 

B e s \ a 1 \ 

-Nummer 

Stüduaht 

Nr. 

SochMr, 

Standard- btw. H«rsleiler-Nk 

KA 

KM 

u 

KK 

HP 

PR A 

S- 

Bemerkung 

1 . 

2 

3 

4 1 

5 

6 

i 

Gumaiiprcjfll (Aiötflnrarö) 

Ahdicktgummi für Jflotorafedeckumg, vom 

- 550 mm. 

04 01755 003 

; | 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

2 

Polatergunnai (Prof il~TCr+) 

Folgt argurami für Eng-Ober teil |Kopfschutz) 

* 1160 nnn 

04 05954- 006 


1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

• 


Foldtärguumi fUr Eug-Ober toll (Kopfeohutfl) 

— 5^0 mm 



- 

- | 

2 

2 

- 

- 

2 

# 

3 

Gujpiipr Qt 11 (Mot erwar e) 

Abdlöktguml für Motnrhaubenklappe 
- 150D mm 

04 01783 007 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

4 

tuaualprofll (Eroril-Mri) 

ftumiprofil für Windschutzscheibe 

~ 3050 mn f 

04 05554 ooa 

04 05553 C07 


1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 



Guaaniprofil für TrsnnwBnjdfenster 
- 2330 mn 

04 07194 007 


“ 

- 

“ 

- 

1 

1 

1 



C-immlprofil für RUähr&Tidtilrfänster 
- - 2850 mra 

04 07702 002 


1 

1 

1 

1 

“ 

- 

1 


5 

Otimmiprofil (Prof Ü-IJr*) 

Oinmlprofil für Scheibe — Seiteninlttelstilck 
- 1330 mo 

04 06202 001 

04 06203 002 


2 

2 

2 

2 ! 

. 2 

2 

2 



Guraiprofil für Selteneshalbe, links vorn 
uad Seitenttirfenater 

- 23 30 um 

04 06204 003 



2 

2 

2 



2 



I 

































Besleil-Nurnner 


SiiJdfUihl 


A19.2 



Standard- biw, HerjtellerNfl 


KK HP FR/* S' Bemerkung 



- 

2 

- 

2 

r% 


c 

- 

1 

- 

'1 

2 

4/2 

- 

e 


1 

i 

i 

























A19.3 

Bild 

ß*n*nnung 


-Nummer 

Slüdaahl 

Nr, 

SadtNr, 

Slondcrd» bm H&rttel er*Wr. 

KA 

KM 

KB 

KK 

KP 

W- 

S- 

Btuurkung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

Gummi profil (Profil-Mis) 

04 07213 0Ü3 











GutnmJ. profil für Sohleböfenstär p volle!* 

- 3340 mm 

04 07130 001 


— 

“ 

“ 

1 

" 

“ 

1 


12 

Gujmiprofil (Profil-Hr*) 

04 07423 004 











Giucmiprofil für FahrertHrfenater 
- 2200 mn 

04 07424 005 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


13 

ft-ujnmiprof i I ( Profil-Ir *) 

04 07599 00t i 











Gummlprofll für SeitentUr 
- 10G0 EQEJ 

04 07502 003 


1 

1 

1 

1 

mrn 


1 



Guumiprofll für Rückwandtür 

- 1120 m 

□4 07704 004 


1 

1 

1 

1 

- 

- 1 

1 


14 

Schutzprofil (Irofll^r.} 

04 Ü7230 004 











Sohutzprofil - 1500 mm 

04 07233 007 


- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 


15 

Einachubkeaer (Profil-Hr*) 

04 07232 0DG 











Eins chubkeder - 1500 mm 

04 07234 OOS 

; 1 


1 

1 




1 



















































Bild 

Nr. 

Benennung 

B 0 j l 0 1 1 

Sa di -Nr, 

- N tr m m a r 

Standard' 

1 

2 

3 


1 

Sonnenblende 

□4 0555s 011 


2 

S e nkbl s cii a ü hraub e 

99 C0128 244, 

b 4,S*19 

3 

aanagrUT 

91 42000 434 

58 10 13 

- 

1 lud er 3 ohr aub & 

99 00928 714 

ENI SxlG 

- 

Soliolbe 

99 00032 405 

A 7 


Foc oa*ring 

99 00106 745 

B 6 

- 

S eohaknntrauttcr 

99 00571 856 

Lf 6 

4 

Klemm bi iitlck 

53 05020 sog 


5 

Sahutzleiste 

04 05024 005 


6 

Binl&Saacher 

99 00760 016 

A 

7 

AblagakaBten 

04 05002 024 


: ™ 

Linsens exüzb 1 e 0 h a abraub e 

99 00129 341 

B 4,2x16 

- 

Sankscheibe 

99 00451 061 

B 4 

- 

Flftchinutter 

99 010 B 5 006 

4*2 

6 

Kleiderhaken 

99 00306 012 

B 

- 

Lims ene enkbl echs ebrau b e 

99 00129 341 

B 4*2x16 


ElUdiiahL 


KA KM 


KB 


KK HP 


FR/- 


A20.1 


Bemarkung 


u 


o 


TGL 7972 

gal Zn o 


TGL 0^84-4-0 
gal Zn <s 

'TGL 0-440 

gal Zn 12 o 

TGL 7)103 

gal Cd 12 e 


: TGL 0' 


934-6 


g&l Zn ts 


TGL 4p-33T0S 
acljrars 


! TGL 0- 


7973 


gal Zn c 

TGL 21705™ 

anöx GS 

12 

TGL 22151 


TGL 43-33502 


TGL 0^7973 
gal Zn 0 


a s 


1/2 

2/4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

8 

a 

2/3/jl 

3/1 









































A20.2 

Bild 

Nr. 

B*n*nnung 

3 e s t e 1 

-Nummer 


Stüde Kohi 

SfldvHr, 

Standard- biw. Hei&lalläi-N 

KA 

KM 

1 KB 

KK 

HP 

HW- 

S- 

Bemarfcuitg 

n 

. t 

3 

4 


1 _ 6_ 

6 

■ 

S Bnk»chr*xibe 

99 00968 352 

BW 5*16 TGI« 

P83-4.6 

2 



2 



Z 


■ 



g&l Sn c 










Jederring 

99 00811 421 

B 5 TGL V 

m 

2 


_ 

2 

_ 


2 





gal Cd 12 c 










Sechskantmutter 

99 00571 710 

M 5 TGI 0- 

-934-S 

2 

_ 


2 

— 

_ 

2 





& 

l! Zn c 









9 

Handgriff (Trennwand) 

04 07185 006 

1 


- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 


B 

Senke ohr aube 

9$ 00568 352 

KJ 5i1S TGL 5( 

J33-4-0 




fl 



2 





«* 

il Zn c 









s 

Schelte 

99 00032 212 

A 5,3 : TQL O 

r 440 


_ 

_ 


_ 


2 


■ 



& 

il Sn 12 c 




■H 






Sechskantmutter 

95 00571 710 

M 5 TGL C- 

•934-6 

_ 

_ 

_ 


_ 


2 





e 1 

fl Sn c 









10 

Innenepiegel 

91 13012 803 

31053-19102 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


_ 

1 Senkschraube 

99 00963 336 

M 4x16 2GL 5t 

183-4.6 

_ 

_ 

1 

1 



1 





: • e i 

-1 Sn c 










Sicherheitsgurt, vollst. fUr Fahrer 

91 13012 305 

11.13.33.000 


1 

1 

1 


1 

1 

1 


fl 

Sicherheitsgurt, vollst* für Beifahrer 

: 91 13012 313 

11.14.93-000 


1 


1 


1 

1 1 

1 


B 

S echßkani a chraube 

99 00941 488 

m 10x20 a'oi. o- 

933-8.6 

4 





4 1 

4 





& 

l 1 Zn c 


M 

N 


N 





tederring 

39 GÜICS 376 

B 10 TGI 7403 

4 



4 

El 

4 

4 


■ 



& 

il Cd 12 c 









m 

S ec hskan taut t er 

99 00072 863 

11 10 TGL C- 

^934-e 

4 



D 

4 

4 

4 





S« 

il Zn c 




H 





12 

Beckenguri; tut Klappsitz, vaLlst, 

91 13012 321 

11.26.93.000 


- 

1 

1 




1 



rolt BefeeiiEUXigselemerite 













leekengurtpaar für Doppelsitz, vollst. 

91 13012 333 

11,27.93.000 


- 

1 

1 



fl 

1 


1 

Mt Befestigiogeelemer.te 











_ 
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B wji'fo jfeTi<ftij'MdWb'fl.'^ B^o'ri'dflifgt>r ("':. 


■^'faSi 




V ' r " .• .•• ’ :Ä 


C ftjt i ^ b^H W&t r -f^t 





n 















di; et 
Nr, 

Benennung 

Ei & 5 i & i 

Sadi'tJr. 

1 

1 

3 

1 

Benainheizgä^ät ®yp 231 

?31. 01-00.00;OG 

2 

Stiftschraube 

99 D00S0 340 

3 

Scheibe 

04 01630 000 

4 

Federrin£ 

99 00311 421 

5 

ß 9 c hskantmut t er 

99 00571 710 

6 

BcJialtertsfel, komplett 

472.01-00,00(00 

7 

Solmtzscfrslter 

031.01-00,00(12 

0 

7 er h indimg gnuiff © 

04 01675 003 

9 

7 er h indung sniuf f e 

04 0167S 004 

10 

AsbeGtschimr 


11 

Bi chtungsschule 

04 01677 005 

12 

Ans augetu izen 

04 01679 007 

13 

Dichtungsplatte 

04 08156 000 

14 

Abgaßtopf 

04 01670 007 

15 

S e c hskant g otoaube 

99 00941 477 


H e e ha > a n"t ö chrailbe 

99 0G941 430 


16 


Scheibe 


99 0QO32 212 




























A21.2 

E4fd 

Benannung 

0 e s 1 e E1 

1 ■ N v m in 0 r 



Stückzahl 

Nr 

Söth-Nr 

Siöndüfd- HersMIer-Ni 

}■ 

KA 

KM 

KB 

KK 

HF 

FR/' 

s- 

Bemerkung 

1 

2 

3 

4 


6 

6 

17 

VerbiiiduREo schlau tih 

04 01661 006 




- 

- 

1 

1 

- 

“ 

1 

V 

18 

Anaaugtopf 

04 01660 005 




- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

V 

19 

EinfUlltricht er 

331.02-01.00:00 




» 

- 

1 

1 

- 

■ - 

1 


20 

G lüfrker a önacblüe 0 el 

331.02-00.00:01 




- 

” 

t 

1 

- 

- 

1 



Verschleißteile für BenajLnheiagarät 













- 

Kraft st of fpump e 

123*02-00»00:00 




- 

- 

t 

1 

- 

- 

1 

V 

- 

Glühkerze 


A 

TGL T 

“1056 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

7 

- 

Di oh.tr in^ 


C 24*29 

FGL 0- 

-7SQ3-A1AB 

- 

- 

1 

1 

“ ■ ; 

- 

1 

V 

- 

Schanelaöichertmg (gelb/rot) 

152.25-00.00:00 




- 

“ 

1 

1 

- 

- 

1 

V 

- 

W ifcro Bobs11 er 


Typ B 31 60 7 

- 12 J 

L 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

V 

- 

Glühlampe für Anzeigel euch ton 


D 24 V, 2 V 

TG-L 1( 

)ß33 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

2 


21 

HeisuBgsfcfteten, vollst f 

04- 00216 101 




- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


22 

Verfcleidung0blech r vollet+ 

04 00233 102 




- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 


- 

linaeneenlcblectLBchraube 

53 OÜ123 325 

B 2,9x13 

»L ö- 

-7973 
tl Z» 0 

- 

- 

12 

12 

“ 

- 

12 


- ■ 

SenlcechelbB 

99 00451 053 

B 3 

!DGL 2* 

I 

.705 - 
anox GS 

12 w 

* 

“ 

12 

12 


j m 

12 


■*' 

Zylinderbl©ohgohraube 

99 00127 477 

B 3,9x9,5 

TGL 0- 

■7971 

Ll ZlV c 



7 

7 



7 



o 


G 


I 














































fontnn urig 



Bild 

Nr. 


I 


23 


Zylinder» eshrftube 
S e chstantjBiu-ti: er 
Faderrlng 
Scheibe 

huf tverteilunga h 1ech 



o 



E e sl e11 
SadiNr, 


99 00923 035 
99 00571 702 
99 00811 413 
99 00977 031 
04 06223 004 


Nimhdi er 

Standard- bavr. Rente IlerNi 


EM 4XÖ 

M 4 

B 4 

4,3 


TCL 0-34-4.8 
gal Sü c 

1ÖL 0-934-6 

gal Zz. q 

TÖL 7403 

gal Cd 12 ß 

a'ÖL C-125-St 
gal Zn 12 c 


Sl llduo hl 


KA KM KB KK HP fl?/- S- 


A21.3 


Btitförkung 















































